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Sistema de inspegao de cor e forma 

usa tecnologia de Inteligencia Artificial 
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Plataforma de Realidade Virtual 

aplicavel a linhas de montagem e treinamento 
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DIALOGO COM 0 LEITOR 


Inovagoes de 
uma nova geragao 


NEI e Industria formam uma parceria que ja ultrapassa 44 anos de historia! Nossa 
missao de aproximar compradores e fornecedores se fortalece a cada edigao, prepa- 
rada cuidadosamente para que voce, nosso leitor, fique atualizado sobre o que ha de 
mais moderno em termos de tecnologia em nfvel mundial. 

Esta edigao, alem de reunir dezenas de produtos de ultima geragao, traz duas 
segoes especiais dedicadas a temas de grande importance para a nossa economia. 

Uma delas - inedita em NEI - tern como foco as Startups, novo nicho de merca- 
do que vem ganhando apoio de empresas e entidades e representa uma tendencia, 
podendo influenciar na formagao de uma nova cultura de inovagao. Este espago re- 
servado as Startups, a partir da pagina 28, destaca 15 solugoes inovadoras desen- 
volvidas especificamente para a industria, escolhidas criteriosamente pelos editores 
de NEI por impactar na melhoria e inovagao de processos em diversas areas, como 
produgao, manutengao e logfstica. 

Nascidas de incubadoras, protegidas por Anjos e dotadas de imenso potencial de 
crescimento, essas Startups tern se dedicado a desenvolver tecnologias disruptivas 
para apoiar a industria a inovar. Algumas delas incentivam, por exemplo, o uso de 
Realidade Aumentada e Virtual nas linhas de montagem e treinamento; propoem so¬ 
lugoes inteligentes e customizadas para as empresas se adequarem a Industria 4.0; 
promovem, pelo uso de loT, o uso inteligente da agua; e estimulam a manufatura 
compartilhada. Esta e apenas uma amostra do que vem por at. Nas proximas edigoes 
de NEI outras solugoes inovadoras poderao ser conferidas. 

A outra segao de destaque na edigao e a Agroindustria, que voce confere a partir 
da pagina 11.0 Brasil e urn dos maiores produtores e exportadores mundiais de pro¬ 
dutos do campo, e tern se destacado pelos recordes de safras agricolas e produgao 
pecuaria. As estrelas desse gigantesco negocio sao, sem duvida, a soja e a cana-de- 
-agucar, principalmente esta ultima que confere ao Brasil o tftulo de maior produtor 
global. Neste setor, os avangos tecnologicos fazem a diferenga e chegam para elevar 
o nfvel de precisao, qualidade e seguranga. 

Alem de conhecer novas tecnologias para a agricultura de precisao e toda a cadeia 
que envolve o agronegocio - muitas alinhadas a Era 4.0, como Realidade Aumentada, 
Internet das Coisas (loT) e Inteligencia Artificial -, voce tern a oportunidade de confe- 
rir algumas novidades de expositores da Fenasucro & Agrocana 2018, considerada a 
maior feira do setor sucroenergetico do Pais, que acontece de 21 a 24 de agosto, em 
Sertaozinho, SP. 0 evento preve a movimentagao de R$ 4 bilhoes em negocios, 7% a 
mais que a edigao anterior; e espera receber 40 mil visitantes de mais de 40 pafses. 

Dedicar esforgos para a inovagao de produtos e processos - no chao de fabrica 
ou no campo - nao e uma tarefa simples, mas necessaria, mesmo para as pequenas 
empresas. Por isso, nosso empenho em apresentar, em cada edigao, tecnologias que 
podem fazer a diferenga. 
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Monitor inteligente 
de valvula 

exibe status de operagao 

Veja + pag. 7 


Modulo de 

alimentagao/controle 

permite o monitoramento 
de freios DC 

Veja + pag. 22 


Scanner de area 

evita acidentes na produgao 
Veja + pag. 8 


Transformador de potencia 

e digitalmente integrado 
Veja + pag. 26 


SECOES NEI DIGITAL 


1 Dialogo com o Leitor 

11 Especial - Agroindustria 

As inovagoes que dao um show de 
tecnologiano campo 


NEI.com.br 

Encontre gratuitamente mais de 240 mil produtos com especificagao tecnica e detalhada e 
66 mil fornecedores de produtos e servigos industrials, incluindo as empresas NEI Top Five 
- as preferidas pelo mercado industrial. No site NEI voce ainda pode ver a versao digital desta 
edigao e renovar a assinatura da Revista NEI, atualizando seus dados de contato. 


28 Especial - Startups 

Nova geragao de empreendedores traz 
solugoes inovadoras para a industria 

58 Servigos 

Indices de Fornecedores 
e Produtos no final da edigao 


NEI News 

Assine gratuitamente nossa newsletter e receba semanalmente as novidades do mercado industrial 
nacional e internacional. Acesse o NEI.com.br para se cadastrar ou atualizar seus dados. 

Midia Social 

Acompanhe pelas redes sociais de NEI langamentos de produtos, cobertura de feiras 
e eventos, e videos sobre empresas e novas tecnologias. 
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Venha conhecer fornecedores quaiificados de maquinas industrials e equipamentos para 
modernizapao de parques industrials com prepos altamente competitivos. 


Papa otimos negdcios dos setores: 

► Autopepas e motopepas 

► Energia e etetricidade (alta e baixa tensao) 

► Energia Solar 

► Equipamentos industrials 

► Equipamentos medicos 

► Impressao e embalagem 
► (ndustria da borracha 

► Maquinas e ferramentas 



Fadlite suas negociagoes diretamente com empresarios Chineses! 

Matchmaking Area dispomvel para negdcios: 

► Salas de reuniao ► Coffee break ► Tradutores interpretes 
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Micrometro optico de precisao 

faz ate 8 leituras simultaneamente 


O optoCONTROL 2520 da Micro-Epsilon e um micrometro optico de precisao construtdo de forma compacta para fazer medigoes de 
diametros, folgas e segmentos, por exemplo, em situagoes com espago restrito. lisa Laser classe 1M, entregando faixa de medigao de 46 mm, 
linearidade maxima de 12 pm e resolugao ate 1 pm. Possui controle integrado, ajustes e configuragoes via interface Web (Ethernet, EtherCAT, 
RS-422), alem de safda analogica. Seu Laser pode ser desligado via interface Web, mantendo os valores de medigoes disponfveis por um 
perfodo de tempo determinado. Pelo fato de ser extremamente flexfvel, permite que o objeto a ser medido seja posicionado em qualquer lugar 
dentro da cortina de luz. Apresenta distancia entre fonte de luz-receptor de 100- 300 mm (com trilho) e de aproximadamente 2 m (sem trilho), 
repetibilidade <5 pm, taxa de medigao de 2,5 Hz, faixa de temperatura de trabalho de 0 a 50°C e classe de protegao IP 64. 


Micro-Epsilon Messtechnik 

Ortenburg, Alemanha I Tel.: 49 8542168-0 I info@micro-epsilon.com micro-epsilon.com 


Sensores opticos 


p/distancias mais longas 




Produzidos com design inovador - agora maior e adequado a si¬ 
tuagoes de montagem especfficas -, os novos sensores R200 e 
R201 foram desenvolvidos para distances de operagao mais lon¬ 
gas e oferecem uso intuitivo, com conexao 10-Link padronizada 
atraves dos mais recentes perfis de sensores inteligentes, permi- 
tindo tambem a integragao com as series anteriores R100, R101 e 
R103. Incluem a tecnologiaa Laser DuraBeam e a tecnologia Mul¬ 
tipixel (MPT), envolvendo todos os princtpios fotoeletricos fun- 
cionais, ou seja, sensores de barreira; sensores retrorreflexivos 
com filtro de polarizagao ou para reconhecimento evidente de ob- 
jetos; sensores de modo difuso energeticos; sensores com su- 
pressao de fundo e de primeiro piano, medigao de barreiras de luz 
com dois pontos de comutagao e sensores de distancia. 


Verificador de codigos de barras 

c/marcagao direta na pega (DPM) 



Projetado para auxiliar empresas que fazem impressao ou 
marcagao de codigos DPM a demonstrar a qualidade do co- 
digo e certificar sua legibilidade, o verificador de codigos de 
barras DataMan 8072V, da Cognex, possui opgoes de ilumina- 
gao de 30,45 e 90°, podendo iluminar facilmente codigos em 
superficies texturizadas, curvas e ate recuadas. Produzido de 
acordo com as especificagoes ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM) 
padrao, testa o desempenho do codigo com marcagao dire¬ 
ta na pega em relagao a parametros de qualidade fixos. 0 Da¬ 
taMan 8072V combina design portatil facil de manobrar com 
tecnologia que inclui mecanismo de processamento rapido e 
camera de alta resolugao, e o software da Cognex, para clas- 
sificar os codigos mais diffceis de maneira rapida e confiavel. 


Transportador de tambor 

acionado por bateria de lon-litio 



De baixa manuten- 
gao, a linha Secu 
Drive e configura- 
da com bateria de 
ton-litio e tern ca- 
pacidade de ele- 
vagao de ate 1.430 
mm. Seus coman- 
dos sao efetuados por controle flexfvel, sem necessidade 
de operar o equipamento por tras, como nos dispositivos 
de transporte manuais. Esta disponfvel em tres configu¬ 
ragoes de chassi: estreito para paletes ou coletores, trem 
de rodas largas para transporte de areas externas para in- 
ternas e ajustavel para transporte entre paletes e cantos. 
Possui ainda tres tipos de pegador de tambor: o tipo M, 
com capacidade de 200 L e que segura o tambor atraves 
dos vincos laterais ou pela abragadeira; o tipo SK, com 
capacidade de carga de tambores de plastico ou de ago 
de 200 L a 220 L; e o tipo W, capaz de girar e elevar qua- 
se todos os tambores. 


Pepperl + Fuchs Ltda. 

Sao Bernardo do Campo, SP | Tel.: 11 4007-1448 
vendas@br.pepperl - fuchs.com I pepperl-fuchs.com 


Cognex Corporation 

Natick, MA, EUA | Tel.: 11 2626-7301 
contactus@coanex.com I coanex.com 


Denios AG 

Bad Oeynhausen, Alemanha | Tel.: 49 5731 753-123 
info@denios.de I denios.de 
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do mercado 
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iainnovation.com.br 

11 4745-3940 
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CADASTRE-SE 
NO SITE NEI E RECEBA 
GRATUITAMENTE 




.com.br 


Onde a industria cornpra e vends mellior 


Seletor de soquete 

premiado com o Red Dot Design Award 2018 



Uma das ferramentas da Atlas Copco premiadas com o Red 
Dot Design Award 2018, o Socket Selector 6, seletor de soque¬ 
te, foi projetado para oferecer solugao diferenciada para a de- 
tecgao de erros com alta mobilidade e conectividade - e uma 
parte essencial do Smart Connected Assembly da empresa, 
suportando, assim, a Industria 4.0, para tornar o Smart Factory 
uma realidade. A ferramenta tern o proposito de proporcionar 
melhorias em termos de produtividade e ergonomia do ope- 
rador com maior tempo de atividade; redugao no consumo de 
energia e de defeitos, bem como facilidade de instalagao. Po- 
de ser conectado sem fio, usando a mesma bateria das ferra¬ 
mentas Atlas Copco, propiciando elevado tempo de operagao. 
0 Socket Seletor 6 minimiza o risco de ocorrencia de erros re- 
lacionados a diversidade do produto, ao selecionar automati- 
camente o torque correto de acordo com o soquete estipulado. 

Atlas Copco Brasil Ltda. 

Barueri, SP | Tel.: 11 3478-6600 
atendimento.tools@br.atlascopco.com | atlascopco.com.br 

Acoplamento metalico de foie 


Pirometro infravermelho 

atua em faixa de -40 a 2.250°C 



Robusto, o novo pirometro infravermelho IP 65 para au- 
tomagao, modelo Thermalert 4.0, langado no Pats pela 
Infratemp, destina-se ao monitoramento automatico de 
temperatura sem contato entre -40 e 2.250°C. Dotado de 
sensores que possuem satdas analogicas e interfaces RS- 
485, possibilita a conexao de ate 32 dispositivos. Funcio- 
na com software do sistema que permite configuragao re- 
mota, monitoramento, calibragao de campo e firmware de 
atualizagoes. Construfdo com ago inox, pode ser utiliza- 
do sob faixa de temperatura ambiente de -20 a 85°C, dis- 
pensando o uso de acessorios de refrigeragao em grande 
parte das aplicagoes. 0 novo termometro Thermalert 4.0 
e integrante da serie que atualmente compreende 13 mo- 
delos para os mais diversos processos, incluindo senso¬ 
res para metais, vidro e produtos plasticos - grande va- 
riedade de oticas esta dispontvel para distances focais 
longas e curtas. 




ideal para testes 

A serie KSS da 
Jakob foi de- 
senvolvida para 
aplicagoes que 
necessitam de 
rigidez torcional 
absoluta, boas 
propriedades de 
amortecimento e compensagao precisa de erros de desloca- 
mento entre as extremidades do eixo. Possui foie de ago ino- 
xidavel, cubos de ago tratado termicamente e parafusos ISO 
4.017 niquelado. Esta dispontvel em tamanhos com torque va- 
riando de 25 Nm a 2.500 Nm, momento de inercia de 0,1x10- 
3 kgm2 a 100x10-3 kgm2, torque de aperto do parafuso de 3 
Nm a 210 Nm e temperatura de trabalho suportada entre -40°C 
e 300°C. Alem de ser usada em testes, a serie e tambem indi 
cada para instalagao em servoatuadores. 

Jakob Gruppe - Jakob Antriebstechnick GmbH 

Kleinwallstadt, Alemanha | Tel.: 49 6022-22080 
info@iakobantriebstechnik.de I iakob-aroup.de 


Infratemp Instrumentos de Medigao e Controle Ltda. 

Sorocaba, SP 

Tel.: 15 3229-6050 

vendas@infratemp.com.br 

infratemp.com.br 


Vefculo autoguiado industrial 

traciona ate 1.500 kg 

0 AGV da AMS - Advanced Mechatronics Solutions 
e urn vefculo autonomo para transporte projetado de 
acordo com a Industria 4.0, possuindo modularida- 
de, escalabilidade, expansibilidade e flexibilidade. Seu 
chassi e em Sistema Rack Modular (MRS), com sis¬ 
tema simples de recarga, troca rapida da bateria e al¬ 
ta autonomia. Oferecido em dois modelos capazes de 
tracionar 1.000 e 1.500 kg, atinge velocidade de 45 
m/min, contando com sistema de guiamento por fi- 
ta magnetica, motorizagao sem escovas (manutengao 
zero), sistema eletrico de frenagem, precisao de pa- 
rada de ±10 mm e raio de curva de pelo menos 600 
mm. Vem com torre de luz, para-choques de colisao, 
sensor Laser Lidar, sirene e botao de emergencia, en¬ 
tre outros opcionais, como sis¬ 
tema de controle de trafego 
por Wi-Fi. Permite integra- 
gao com outros equipamen- 
tos, como robos. 

AMS - Advanced Mecha¬ 
tronics Solutions 

Valinhos, SP | Tel.: 19 2511-4943 
vendas3186@ams-fa.com I ams-fa.com 



























Monitor inteligente de valvula 

exibe status de operagao 

0 MVQ101 da ifm electronic e um sensor inteli 
gente, nos padroes da Industria 4.0, capaz de for- 
necer uma visao do que esta acontecendo dentro 
da valvula. Integrado com a tecnologia 10-Link, 
permite 360° de monitoramento atraves dos fi¬ 
nals de curso da valvula livremente ajustaveis. 

Reconhece imediatamente desgaste e veda- 
gao do selo, mudanga de posigao de fechado 
e depositos no selo, permitindo a redugao 
de custos com paradas nao progra- 
madas ou para manutengao de val¬ 
vula. Opera com tensao de 10 a 30 
V cc, suporta temperaturas de -25°C 
a 70°C, possui grau de protegao IP 65/ 

IP 67 e protegao contra curto-circuito e so- 
brecarga. Apresenta ainda tolerancia de ±0,1 ° a 15°, 
repetibilidade de 0,1°, transmissao tipo COM2 (38,4 kbaud) e 
tempo de ciclo de processo mfnimo de 4 ms. 


ifm electronic Ltda. 

Sao Paulo, SPI Tel.: 0800 5442 436 I info.br@ifm.com ifm.com/br 


Switch robusto 

suporta ambientes agressivos 

Ideal para ambientes 
extremos (em especial, 
temperaturas), o no¬ 
vo switch robusto SPI¬ 
DER III - PL, represen- 
tado pela Baumier, pos¬ 
sui caixa metalica IP 40 
e oferece flexibilidade, 
comportando de duas 
a 26 portas, que podem ser selecionadas de acordo com a 
necessidade em Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e fibra optica. 
Transmite dados de forma confiavel, utilizando menos energia, 
pois possibilita ajustar o consumo, dependendo do trafego de 
rede, por meio do padrao Energy Efficient Ethernet. Produzi- 
do em conformidade com Profinet Classe A, admite configura- 
gao rapida e facil de seus parametros basicos atraves de inter¬ 
face USB com o software Switch Programming Tool (disponf- 
vel Windows e Linux). Atende aos mercados de automagao de 
processos, transporte, maritimo, manufatura, fabricagao e ma- 
quinas, agua e tratamento de agua, automotivo, energia solar e 
sistemas de controle de transito. 

Baumier Automation Ltda. 

Sao Bernardo do Campo, SP | Tel.: 11 4332-3280 
contato@baumier.com.br I baumier.com.br 



Solugao de analise de dados 

aplicada a empresas de manufatura 
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Desenvolvida com o objetivo de democratizar a jornada da In¬ 
dustria 4.0, como Big Data e ferramentas de analytics, a nova 
tecnologia acesstvel as PMEs, a solugao de analise e inteligen- 
cia de dados Fast Analytics para Manufatura, da TOTVS, colo- 
ca os principals indicadores de negocios na palma da mao dos 
empresarios via smartphone, em qualquer lugar. Trata-se de um 
pacote de visoes prontas, com base nas melhores praticas pa¬ 
ra o segmento, implementado em ate tres dias e acesstvel a pe- 
quenas e medias empresas de manufatura por meio de uma as- 
sinatura mensal. A partir daf, a empresa passa a contar com um 
novo poder de gestao para os negocios, para melhorar a inteli- 
gencia comercial e os controles de planejamento, com toco na 
manutengao e no aumento da sua competitividade no mercado. 

TOTVS 

Sao Paulo, SP I Tel.: 0800 7098-1001 totvs.com 


Sistema multicameras 

para uso em chao de fabrica 



0 GEVA 4000, fabricado pela Teledyne Dalsa e representado 
pela Infaimon do Brasil, e um sistema de visao inteligente pa¬ 
ra instalagao no chao de fabrica, indicado para suprir a neces¬ 
sidade de inspegao de varios recursos de uma pega ou monta- 
gem de produtos utilizando softwares como o iNspect Express 
e Sherlock. Utiliza a tecnologia de cameras Gigabit Ethernet 
para reduzir o custo do sistema, possui design robusto e pro- 
jeto sem ventilador (refrigeragao passiva - reduz tempo de pa- 
rada para manutengao e custos de manutengao). Apresenta 
processador i7 de sexta geragao (2,6 GHz i7-6.600u) com re¬ 
cursos do sistema de alta velocidade para gerenciar aplica- 
goes com varias cameras, memoria de 16 Gb e armazenamen- 
to interno feito com SSD 128 GB. Utiliza o sistema operacio- 
nal Windows 10 embarcado e dispoe de seis portas de entra- 
da de rede/camera GigE (sendo 4 PoE), dois USB 2.0, quatro 
USB 3.0, duas RS-232, uma safda de video VGA e duas HDMI. 

Infaimon do Brasil 

Paulfnia, SP I Tel.: 19 2513-0450 
infaimon.br@infaimon.com I infaimon.com 


Sopradora semiautomatica 

atende as Normas NR 12 



Ideal para empre¬ 
sas que utilizam 
embalagens PET, 
tais como as in- 
dustrias de pro¬ 
dutos de limpe- 
za, bebidas (agua 
mineral e refrige- 
rantes) e alimen- 
tos, a soprado¬ 
ra semiautomati¬ 
ca IMC-1200, da IMC Sopradoras, produz, em media, 1.200 
garrafas de 500 ml/h. Equipamento de estrutura robusta e al¬ 
ta durabilidade, mecanica e operagao simples, com comando 
automatico, funciona com molde de duas cavidades ate 2.000 
ml ou com molde de uma cavidade de 5.000 ml. Projetada pa¬ 
ra operar com menor consumo de energia eletrica, conta com 
dispositivos de seguranga que permitem seu desligamento ge- 
ral, quando ocorrer qualquer irregularidade. 


IMC Sopradoras Eireli - ME 

Sombrio, SC | Tel.: 48 3533-2447 
imc@imcmaauinas.com.br 

imcmaauinas.com.br 
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Scanner de area 

evita acidentes na produgao 

Equipamento que evita acidentes, pois monitors areas de produgao industrial mesmo severas, 
com interferences de sujeira, luz ou obstaculos ftsicos, o Laser Sentinel SLS B5, da Datalogic, 
emite sinais de alerta e controla maquinas quando ha risco de acidentes para os opera- 
dores, verificando mais de 72 m2 com seguranga. 0 scanner atinge area de alerta de 
40 m e capta angulo de 275°, oferecendo alto desempenho de detecgao em tamanho 
compacto (102 x 112,5 x 152 mm). Dispontvel com tres configuragoes (uma zona de 
* seguranga + uma zona de alerta cada), e dotado de filtro avangado contra poeira e de 
suportes de metal que permitem rotagao completa e troca rapida. Atua integrado as 
maquinas, utilizando recursos opticos avangados para detectar quando urn operador 
se aproxima de uma area de risco, podendo ser programado para reduzir a velocida- 
de da maquina ou faze-la parar. 


Datalogic do Brasil Ltda. 

Jundiat, SP I Tel.: 11 2923-26761 dataloaic.com 


Transmissor compacto 

p/integragao Modbus completa 

Projetado para instalagao de gabi- 
nete de controle com uma versao 
de interface Modbus, o novo trans¬ 
missor compacto MemoRail Mo¬ 
dbus A1405N, da Knick, e urn ana- 
lisador de parametros multiplos que 
fornece urn transmissor economico 
e compacto para integragao comple¬ 
ta de estagoes de monitoramento Me- 
mosens no padrao fieldbus. Apresentado em versoes de urn ou 
dois canais, com parametros ou sensores livremente combina- 
veis, o novo transmissor possui involucro modular de 17,5 mm 
de largura e transmite nao apenas todos os dados e leituras do 
sensor para o mestre Modbus, usando o formato de dados Mo¬ 
dbus RTU, como tambem permite acesso irrestrito a configu- 
ragao do dispositivo e calibragao do sensor via Modbus - ate 
32 transmissores podem ser conectados a urn mestre Modbus. 
Para medigao de pH/ORP, condutividade ou oxigenio, pode ser 
combinado com sensores digitais e Memosens, seja de vidro 
pH, IsFET, oxigenio ou condutividade (condutor e indutivo). 

Knick do Brasil Ltda. 

Sao Paulo, SP | Tel.: 11 3032-35231 vendas@knick.com.br 
knick-international.com/pt BR/products 


Checador de peso 

efetua ate 350 pesagens/min 
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Agil e preciso, o checador de peso Checkweigher Dinamico Hi¬ 
gh Speed, da Perfor, realiza a pesagem de 100% dos produtos, 
atingindo produtividade de 350 pesagens/min. Equipado com 
processadores duplos de 32 bits, atua com precisao de +/- 0,5 
g - +/-1 g, utilizando sistemas de classificagao e/ou rejeigao 
de acordo com a exigencia do projeto. Construtdo com ago-car- 
bono ou ago inoxidavel, tern a parte eletrica conforme a Norma 
NR 10 e a parte mecanica segundo a Norma NR 12, oferecen¬ 
do grau de protegao IP 55 (ou de acordo com a necessidade de 
uso). Encontra-se dispontvel com sistema de transporte por ta- 
pete de PVC ou modular plastico, alojando servomotores (de 
acordo com a exigencia do projeto). Pode acoplar leitor de codi- 
gos de barras e impressora como opcionais. 

Perfor Industria de Maquinas Ltda. 

Ascurra, SC | Tel.: 47 3383-37001 vendas@Derfor.com.br 
Derfor.com.br 


Corrente transportadora 

desloca em curva e elevagao 

A serie CC50-55 da 
Unirons Plasticos 
e robusta, dispont¬ 
vel em varias confi¬ 
guragoes, como por 
exemplo com pinos 
empurradores de en- 
gradados, com talis- 
cas ou guardas late¬ 
rals, para transporte em curva e elevagao de produtos, e aplica- 
goes de acumulagao de embalagens, sem que as mesmas so- 
fram danos. Possui capacidade admissfvel de 350 kg, suporta 
temperaturas entre -45°C e 90°C e e fabricada de acetal, com 
pino de ago inox AISI-304 de 0 8 mm e passo modular de 50 
mm. Esta dispontvel com largura de 55 mm, 82 mm, 100 mm, 
114 mm, 190 mm e 254 mm, podendo ser encomendada nas 
cores cinza ou natural. Encontra aplicagao na industria de be- 
bidas (engarrafamento), maquinas empacotadoras e embalado- 
ras, para caixas plasticas ou de papelao, embalagens tipo lon- 
ga vida, frascos, etc. 

Unirons Plasticos 

Cachoeirinha, RS | Tel: 51 3470-1260 
unirons@unirons.com.br I unirons.com.br 


















A SEW-EURODRIVE BRASIL mais uma 
vez e a pioneira no meroado de agucar e 
alcooL Hoje, a serie de motores eletricos 
DRE\L e a unica a sair de fabrica com 
Glasse de Rendimento Premium - IR3, 
que passara a ser exigida em todo o 
Brasil a partlr de 2019. tsso signifies a 
maior eficiencia e economia disponiveis 
no meroado para asua I in ha de produgao 
- e sem custo adicional. E tecnologia 
mundial para voce em todo o pais. 


MOTORES ELETRICOS - SERIE DRN.. 

Economia e eficiencia ja vem de fabrica. 



Classe de Eficiencia IR3 - abrange todas as 
classes de rendimento e oferece um complete 
sistema de economia de energia e acessbrios 
opcicmais - potencias de 0,75 a 225 klV e 
carcagas de tanianhos 80 a 315, 



IN5PIF!AMDO SONHOS. CQNCRFTIZ AN□ O PLANOS 


www, sew-eurodr ive.com ,br 

0800 770 0496 
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AGROINDUSTRIA 


As inovagoes que dao um show de tecnologia no campo 


Apesar de nao conquistamos a taga da Copa do Mundo em 2018, podemos afir- 
mar, literalmente, que somos campeoes em outros campos, como nas usinas de 
agucar e alcool e fazendas espalhadas por todo o interior do Pais. Nesses luga- 
res - distantes dos centros politicos e economicos reside a prova de que o Bra¬ 
sil hoje e campeao no agronegocio, com recordes nas safras agrtcolas e na pro- 
dugao pecuaria que fazem do Pats um dos principals exportadores mundiais de 
produtos do campo. 

As estrelas desse gigantesco negocio sao, sem duvida, a soja e a cana-de-agucar. 
Principalmente esta ultima, que confere ao Brasil o tttulo de maior produtor mundial. 

Esta segao apresenta algumas novidades em maquinas, equipamentos e imple- 
mentos desenvolvidos para as empresas que fazem parte da cadeia produtiva do agro¬ 


negocio, sobretudo do setor sucroenergetico, reunindo, inclusive, produtos que serao 
mostrados na Fenasucro & Agrocana 2018 - Feira Internacional de Tecnologia Sucro- 
energetica, que ocorre de 21 a 24 de agosto, em Sertaozinho (SP). Estas nottcias -si- 
nalizadas com o logo da feira - sao apenas uma pequena amostra; outras novidades 
poderao ser conferidas nas proximas edigoes de NEI. 

As solugoes mostradas a seguir - pesquisadas pelos editores de NEI nos merca- 
dos nacional e internacional - revelam que o setor tambem esta buscando novas tec- 
nologias para aumentar a eficiencia produtiva e o rendimento das maquinas, automa- 
tizar processos e garantir a sustentabilidade e a seguranga. Sem contar que as tecno- 
logias da Industria 4.0 ja se aproximam do campo. E preciso se preparar para um no¬ 
vo ciclo de produgao nos proximos anos. Boa leitura! 


Digitalizador p/celulas de carga 

desenvolvido para aplicagoes de loT 



0 LOB da Laumas Elettronica converte a tecnologia digital celulas de carga analogicas (saida em V/mV) ou sensores tipo strain gauges de diver- 
sas marcas e modelos, transformando, assim, em digitais os sistemas de pesagem mais antigos e integrando-os a tecnologia da Internet das Coi- 

sas (loT). Pode conectar-se a PLCs das mais diferentes marcas via Fieldbus, usan- 
do protocolos PROFINET 10, Ethernet/IP, Ethernet TCP/ IP, Modbus TCP, PROFIBUS 
DP, EtherCAT, POWERLINK e outros. Usa portas RS-485 que podem fazer conexao 
direta com RS-232 sem necessidade de conversor. Possui uma saida analogica de 
16-bit (0-4/20 mA; 0-5/10 V), 3 satdas a rele e mais duas entradas logicas. Cons- 
trutdo de ago inoxidavel AISI 316 e de acordo com a norma IP 67, esta habilitado a 
operar sob condigoes severas. 

Laumas Elettronica S.r.l. 

Montechiarugolo (PR), Italia | Tel.: 39 0521 683124 
laumas@laumas.it I laumas.com 


Sistema de inspegao de cor e forma 

usa tecnologia de Inteligencia Artificial 

Atendendo as necessidades da industria alimenticia, a Opto Engineering 
em parceria com a Sensure apresenta o Albert, sistema de inspegao de cor 
e forma por imagem com Inteligencia Artificial (A.I.) baseada em tecnolo¬ 
gia de redes neurais, que, assim como os humanos, aprende por meio de 
exemplos. Diferentemente dos sistemas tradicionais, pode ser facil e ra- 
pidamente “re-treinado” para inspecionar novos produtos ou lotes. Ideal 
para a inspegao de produtos assados (como biscoitos), congelados, cho¬ 
colates e muitos outros, mesmo dispostos de maneira desordenada e sem 
orientagao predeterminada, o produto foi internacionalmente premiado 
pelo Vision Systems Design Award 2017 por sua tecnologia inovadora. 


Valvula sanitaria 

com Realidade Aumentada 


0 ID Definox e uma inovagao de Realidade Aumentada disponfvel para a li- 
nha de valvulas de processo sanitarias a prova de mistura para Itquidos VD- 
Cl MC e VEOX da Definox. Com o auxflio de um aplicativo de celular An¬ 
droid ou iOS e possfvel identificar rapidamente o modelo de uma valvu¬ 
la, suas pegas e partes de reposigao, alem de dados tecnicos e documenta- 
gao, instrugoes de instalagao e manutengao, e videos ilustrativos, enfim, to- 
das as informagoes tecnicas pertinentes para que o usuario tenha total co- 
nhecimento e controle sobre o produto. Para tanto, basta baixar o aplicati¬ 
vo, abrir uma conta, fotografar a etiqueta da valvula e a partir dat ter acesso a 
todas essas informagoes, minimizando os tempos de parada para manuten¬ 
gao e reduzindo a possibilidade de erros na compra de pegas de reposigao. 


Dan-Trade Comercio e Representagao Ltda. 

Santana de Parnafba, SP 

Tel. 11 4152-84711 dantrade@dantrade.com.br I dantrade.com.br 


Opto Engineering 

Mantova, Italia | Tel.: 39 0376 699111 
albert@opto-enaineerina.com I oe-albert.com 





















12 




-da didoi. ■-■i-t- :'p.+w 

■ L fii-h/n biii 1i ^nmLfi -rwifirhy m fimuNWCH ■ i: 



y iLHit:> 





tiff 




2WO.G0$3 “ ■:Artuccrf^fl■.val.wp*bf ■ *n-wlhii.-til-£&-ri ta 1 



AGROINDIJSTRIA 



[kHU.HiwQ? 


28.52 

1 /ml h 

17,6 


Medidor de vazao smart plug and play 

configuravel via Bluetooth 

Vencedor do premio “REDDOT Design Award 2018”, o medidor de vazao Picomag, 
da Endress+Hauser, e uma alternativa economica para aplicagoes em circuitos se- 
cundarios de Ifquidos condutivos em diversos ramos da industria. 0 medidor — que 
estara a venda no Brasil ate o final de Agosto - e compacto e de simples instalagao, 
podendo ser rapidamente configurado, mesmo em lugares de dificil acesso. 0 App 
SmartBlue e sua segura conexao Bluetooth permitem a operagao com smartphone 
ou tablet. Flexfvel, o produto integra-se a todos os sistemas fieldbus plug and play 

com 10 Link, podendo ser facilmente monitorado localmente gragas a seu display de simples manuseio e de grande for- 
mato (1,4”). Possui fndice de protegao IP 65/67 e fungao de detecgao de tubulagao vazia. 

Endress+Hauser Controle e Automagao Ltda. 

Sao Paulo, SP | Tel.: 11 5033-43331 info@br.endress.com | br.endress.com 


Recheio aleatorio 

maximiza a produgao de etanol 

Fabricado em diversos tipos de plastico para se adequar a todos os processos e de formato 
geometrico esferico, o recheio aleatorio 3-Pack®, da Clark Solutions, e urn produto de ultima 
geragao que oferece ao processo eficiencia 30% maior, se comparado aos modelos de 1 a e 2 a 
geragao, e sua perda de carga em colunas absorvedoras e 30% menor. Desprovido de canto re- 
to, opera em sistemas muito sujos, sem alteragao de perda de carga. Desenvolvido para uso em 
processos de absorgao ou dessorgao de gases, pode ser utilizado em qualquer coluna de C02, 
reduzindo perdas de parte da produgao de etanol; bem como em qualquer lavador de po de agu- 
car, aumentando o rendimento na fabricagao de agucar. 



Clark Tecnologia Qrnmica, Ind. e Com. Ltda. - Clark Solutions 

Embu das Artes, SP | Tel.: 11 3472-3333 contato@clarksolutions.com.br clarksolutions.com.br/ 

/’FENASLtCRO 

V. & agrocana Estande A24 


Robo agricultor 

planeja, monitora e documenta 

0 projeto XAVER - um dos ganhadores da medalha de prata no Innovation 
Award da Agritechnica 2017, na Alemanha, e um demonstrador de tecno¬ 
logia para um sistema robotico usado no plantio de alta precisao. Preve o 
uso de pequenos robos agricultores que operam em “enxames” com arma- 
zenamento de informagoes em nuvem para planejamento, monitoramento 
e documentagao da agricultura. A navegagao por satelite, o gerenciamento 
e carregamento de dados em nuvem e a comunicagao constante permitem 
que as operagoes sejam feitas 24 horas por dia, com acesso permanente a todos os dados. Atraves dessa tecnologia, as 
informagoes de posigao e hora do plantio de cada semente sao gravadas, de forma que as operagoes subsequentes, tais 
como proteger ou adubar, podem ser efetuadas individualmente para cada planta. Cada XAVER possui bateria de 400 W, 
peso de 50 kg e aplica uma pressao no solo de apenas 200 g/cm 2 , gragas a seus pneus largos. Um sistema XAVER con- 
siste em 6 a 12 robos que podem trabalhar ate 1 ha/h. 

AGCO GmbH - FENDT 

Marktoberdorf, Alemanha I Tel: 49 0 8342 / 77-0 I info.fendt@aacocorp.com I fendt.com 
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Sensor para liquidos 

executa leitura contfnua via radar 

0 VegaPuls 64 e um sensor tipo radar para leitura contfnua do nfvel de liquidos ideal pa¬ 
ra aplicagao em espagos reduzidos ou em pequenos tanques. Devido a sua excelente ca- 
pacidade de focalizagao, pode ser utilizado em diversas instalagoes, como em agitadores, 
espirais de aquecimento e tanques de armazenamento em diferentes condigoes de pro- 
cesso ou requisitos de higiene. Sua operagao sem contato com o Itquido e sem desgas- 
te, virtualmente, elimina a necessidade de manutengao. Tern alcance util de ate 30 m, ope¬ 
ra sob temperatura de -196°C a 200°C, atua em pressoes entre -1 e 25 bar e possui pre- 
cisao de ±1 mm. 

Vega Grieshaber KG - Vega Brasil - Medikron Ind. e Com. Ltda. 

Sao Paulo, SPI Tel.: 11 3206-1111 I medikron@medikron.com.br I medikron.com.br 



Bombas de lobulos 

possuem capacidade para ate 1.234 m 3 /h 

De construgao compacta, as bombas de lobulos Serie VX (100,136,186,215 
e 230), da Bombas D’Agua Beto, possibilitam acesso rapido e facil manuten¬ 
gao a camara, atraves da simples remogao da tampa. Autoaspirantes e resis- 
tentes ao funcionamento a seco, as bombas estao disponfveis com capacida¬ 
de para ate 1.234 m3/h, possuem eixo reforgado e funcionam com passagem 
livre de ate 90 mm, sob pressao maxima de 16 bar. 



Industria e Comercio de Bombas D’Agua Beto Ltda. 

Portao, RS I Tel.: 51 3562-33881 bombasbeto@bombasbeto.com.br I bombasbeto.com.br 
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Analisador NIR portatil 

avalia nutrientes em segundos 

A Dinamica Generale desenvolveu e patenteou o espectroscopio infravermelho 
portatil X-NIR™ (representado pela Saicon), um analisador de mao para forragens 
e graos que mede a porcentagem de umidade, amido, protefna crua, ADF, NDF, cin- 
zas e gordura bruta de diferentes produtos alimentares em segundos. Simples e 
de facil operagao, dispensando treinamentos ou capacitagoes especfficas, propor- 
ciona rapidez, fazendo analises completas que podem ser armazenadas na memo- 
ria interna, no pen drive ou enviadas para o computador via WI-FI. Nao necessita 
de cartuchos ou qualquer material consumfvel (possui bateria recarregavel), sua 
estrutura e resistente (grau de protegao IP 64) e suas funcionalidades sao aces- 
sadas atraves da tela touchscreen 4:3. Possui ainda 3 tipos de produto como pa- 
drao, disponibilizando mais de 50 ingredientes conforme a necessidade do pais 
ou regiao de cobertura. 

Saicon Solugoes Tecnologicas - MS Oliveira Eirele - ME 

Passo Fundo, RS I Tel.: 54 3317-30001 saicon@saicon.com.br I saiconbr.com.br 
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Rogador robotizado 

limpa ate 3,2 ha/h 


Gerenciamento de irrigagao 

via laptop/tablet/smartphone 



O Robocrop InRow da Garford e um culti- 
vador de hortaligas que, baseado em um 
sistema de orientagao de precisao, remo¬ 
ve ervas daninhas das linhas de culturas 
de forma totalmente autonoma. Usa uma 
camera de video digital para capturar ima- 
gens das linhas de cultivo antes que o bar- 
ramento de ferramentas alcance as horta¬ 
ligas. Essas imagens sao analisadas para 
determinar a posigao exata de cada plan- 
ta; com os dados obtidos, os movimen- 
tos da enxada removem apenas as ervas 
daninhas, sem danificar as plantas. Seu 
computador ajusta constantemente a velocidade de rotagao das ferramentas de extragao de acordo 
com a variagao de espago entre as plantas. Apresenta desempenho de 3 plantas por segundo por li- 
nha trabalhada. Possui 6 m de largura e 50 cm de espagamento entre plantas e trabalha a uma velo¬ 
cidade de 5,4 km/h, podendo resultar em 3,2 ha/h. 0 percentual de area cultivada/nao cultivada po- 
de superar 98%. 


Garford Farm Machinery Ltd. 

Peterborough, Reino Unido I Tel.: 01778 342642 I into@aardford.com I aardford.com 


Ferramenta de gerenciamento de 
irrigagao sem fio totalmente in- 
tegrada, o FieldNet, da Lindsay 
Brasil, inclui um aplicativo em 
ambas as principals plataformas 
de smartphones e tablets, viabi- 
lizando que a qualquer momen¬ 
ta, durante todo o ciclo da cul- 
tura, os produtores possam ver o 
que seus sistemas estao fazendo e controla-los virtualmente, usando tambem laptops. Rapi- 
do e facil de usar, fornece integralmente controles sobre os pivos, laterais, injetores, bom- 
beamento e canhoes finais, alem da possibilidade de gravar tudo, desde usos de agua e ener- 
gia, precipitagao e temperatura, caractertsticas que proporcionam ao produtor menos tempo 
no campo, menor gasto de recursos e maior controle das operagoes. A ferramenta de geren¬ 
ciamento possibilita criar pianos de irrigagao de taxa variavel (VRI); definir paradas automa- 
ticas; criar relatdrios de uso; e obter alertas que oferecem tranquilidade com atualizagoes de 
status e m tempo real. 

Lindsay Brasil 

Mogi Mirim, SP | Tel.: 19 3814-11001 vendas.irriaacao@lindsav.com.br | lindsavbrazil.com 



Sistema de monitoramento on-line 

potencializa a disponibilidade operacional de equipamentos 

Desenvolvido para suprir a demanda atual de 
manutengao preditiva de sistemas, visando a 
maxima disponibilidade operacional, o novo 
sistema de monitoramento Condition Moni¬ 
toring, da Bosch Rexroth, possibilita o mo¬ 
nitoramento on-line das condigoes dos equi¬ 
pamentos com diagnostico e predigoes con- 
fiaveis para que as intervengoes de manuten¬ 
gao ocorram de forma planejada e com agao 
efetiva, suprindo a demanda de manutengao 
preditiva e potencializando a disponibilidade 
operacional. 0 sistema, com acesso facil via 
Web, disponibiliza relatorios e informagoes 
do equipamento em operagao, monitorando 
de forma Clara, objetiva e com a funcionalidade de notificar via SMS, e-mail ou atraves do apli¬ 
cativo. Permite livre escolha de plataforma, sendo compattvel com desktops, notebooks, tablets e 
smartphones com sistema operacional Android. 

Bosch Rexroth Ltda. 

Atibaia, SP | Tel.: 11 2119-56001 boschrexroth.com.br 
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Solugao para controle de espuma 

reduz volume no caldo alcoolico 

A Power-CaneTM, nova solugao 
para controle de espuma da 
Dow Qutmicos, permite a formula- 
gao de dispersantes mais potentes 
e eficazes para as usinas, atuando 
diretamente na fermentagao da ca- 
na-de-agucar e diminuindo a es¬ 
puma gerada no caldo alcoolico, o 
que se traduz em mais produtivi- 
dade. Alem disso, oferece alta es- 
tabilidade e nao apresenta varia- 
bilidade durante a safra, ou se- 
ja, sua performance e constante 
do infcio ao fim, levando seguranga as usinas. Mais liberdade na escolha de leveduras e na re- 
dugao da quantidade de antiespumantes usada durante todo o processo de fermentagao e um 
de seus beneffcios. Fabricada no Brasil, a nova solugao vem pronta para aplicagao, tornando 
mais robusto o controle de espuma nas diversas e extremas variagoes que podem ocorrer ao 
longo da safra. 

Dow Qutmicos 

Sao Paulo, SP | Tel.: 11 5188-9000 | br.dow.com/pt-br 
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Inventarios 



A IHMi i mantem grarrdes inventarios para 
dar urn excel ente servigo a todos os nossos 
ciientes. 

Contato Pessoal 



Quando voce llga para a 
atendido por uma pessoa 


sempre e 


Fabricante Complete 


Contamos com: 

* Sprockets Padrao e Especiais 
•Polios Padrao e Especiais 
* Buchas 
* Acoplamentos 
Elevadares de Canecas 


A //utiiiti fabrica o que vende, significa que 
controls a qualidade, os niveis de inventario, 
as entregas e os custos dos produtos* 


Servigo no ponto de venda 


* Transpo rta dores He I i co i dais 
•Tran sported ores de Correntes 
•Tam bores 
* Roletes 
E mufto mais... 


A //mmt cria seu unventario, o servigo e a 
capacidade para satisfazer as necessidades 
do mercado nas areas onde as plantas estao 
local izadlsts, 

Emergencias 


A fftatrfiji tem uma equipe que pode responder 
as emergencias em produtos de 3inha s 
alteragoes e fabricagoes especiais, 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. 


Apoio de excelencia em 
campo 


A Zflc&tiji possui profissionais de campo que 
conhecem e entendem dos seus produtos, 
processos e servigos. E!es podem recomendar 
os produtos l/mBi que satisfagam melhor as 
suas necessidades especificas. 
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Correntes de ago Grau 10 

indicadas para o setor canavieiro 


Valvula eletrica de parada 

e autoconfiguravel via CAN Bus 



Produzidas de acordo com as ne- 
cessidades de uso, segundo as Nor¬ 
mas ABNTNBR 1834, EN 1677 e DIN 
5688, as correntes de ago Grau 10 e 
lingas - tambem sao oferecidos aces- 
sorios (elos, ganchos e conecto- 
res) -, apresentadas pela B.lotti, tern 
25% de forga adicional, se compara- 
das a componentes fabricados com 
ago Grau 8, e acabamento de pintu- 
ra epoxi. Indicadas para o setor ca¬ 
navieiro, proporcionam maior quali- 
dade, seguranga, durabilidade e resistencia ao desgaste, sendo voltadas para movimenta- 
gao, elevagao, amarragao e transpose de cana-de-agucar, abrangendo desde a lavoura ate 
a industrializagao. Produzidas com baixo peso e melhores condigoes ergonomicas, estao 
disponfveis para carga maxima de trabalho de 1.400 a 19.000 kg. 


B.lotti Movimentagao de Cargas Ltda. 

Guaramirim, SC I Tel.: 47 3307-38001 blotti@blotti.com.br I blotti.com.br 
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Premiada na categoria inovagao na ulti¬ 
ma edigao da Agritechnica, a Valvula Ele¬ 
trica de Parada (EVS) da Lechler tern a 
habilidade de controlar individualmen- 
te e eletronicamente os bicos das barras 
de pulverizagao, com elevada precisao e, 
mais importante, gerando economia de 
produtos de protegao, de fertilizantes li- 
quidos e protegendo o meio ambiente. 

Seu controle automatico alivia a carga de 
trabalho dos operadores em longas jor- 
nadas em turnos noturnos. Dotada de ca- 
beamento simples, permite facil expansao do sistema, tern baixo consumo de energia, e construfda 
com supercapacitores, pode ser instalada ate em tratores mais antigos e tambem funciona como sis¬ 
tema de parada de emergencia. Seus cabos de conexao sao a prova d’agua e a prova de poeira, de 
acordo com grau de protegao IP 68, o que juntamente com a ventilagao das valvulas formam urn con- 
junto de tributos que garantem urn bom estado de funcionamento. Pela capacidade de comunicagao 
com ISOBus, permite a integragao em sistemas GPS existentes. 

Lechler 

Metzingen, Alemanha I Tel.: 49 (7123) 962-01 info@lechler.de I lechler.co 



Sacarfmetro 

adota tecnologia sem fio ToolMaster 

Produzido em conformidade com 
a ICUMSA (International Com¬ 
mission for Uniform Methods of 
Sugar Analytic), o sacarfmetro 
MCP 5X00 Sucromat, da Anton 
Paar Brasil, funciona com com- 
primento de onda unico, realizan- 
do medigoes a 589 nm (linha D de 
sodio) - opcionalmente 880 nm -, 
em faixa de ± 259°Z (±89,9°0R), com resolugao de 0,001 °0R e tempo de resposta de 12 s. Do- 
tado de controle automatico de temperatura atraves de Peltier, atua com tecnologia sem fio Tool- 
Master (previne possfveis equfvocos durante a troca de celulas de amostra e placas de quart- 
zo). E robusto (plataforma usinada a partir de bloco solido de alumfnio) e apresenta Filling- 
Check (evita erros de enchimento da amostra). Aloja sensor PtIOO para medigoes de tempera¬ 
tura da amostra no interior da celula ou placa de controle de quartzo; com transference sem fio 
ao instrumento. 



Grade magnetica de limpeza 

tem atuagao automatica 

Projetada para atuar em ciclos 
programaveis de despejo mecani- 
co ou gravitacional de produtos, 
o qual exige que partfculas ferro- 
sas (tais como porcas, parafusos 
e lascas de chapas oxidadas, entre 
outras), com dimensoes chegan- 
do a casa de milesimos de milf- 
metro, sejam removidas com pre¬ 
cisao e qualidade, a grade mag¬ 
netica de limpeza automatica, da 
Oximag, tem limpeza efetuada por 
acionamento pneumatico (CLP), sem nenhuma intervengao humana, simultaneamente sem- 
pre qualificando o produto. Indicada para processos com tempo de ciclo e volume de pro¬ 
dutos altos e medios, a grade magnetica e constitufda de tubos com espessura definida 
e preenchidos com fmas de neodfmio ou samario cobalto, selecionados de acordo com a 
aplicagao necessaria. 



Anton Paar Brasil 


Sao Paulo, SPI Tel.: 11 5906-9000 I marketina.br@anton-Daar.com anton-Daar.com/br-Dt 


Oximag Ind. e Com de Produtos Magneticos Ltda. 


Santo Andre, SP I Tel.: 11 4435-3778 I vendas@oximaa.com oximaa.com 
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Solugoes 
em mobilidade 
para todas as 
industrias 

Sao 140 anos de tradigao 
produzindo rodas e 
rodtzios altamente eficazes 
e continuamente melhorados 
para que o seu negocio 
obtenha o maximo em 
resultados! 


colsonxom.br 

info@colson.com. br 

41 3888-7555’ 11 3375-9614 




Rodas e Rodizios 






























Da comunica^ao impressa ao 
universe digital, a MULTIFQCO 
desenvdvej urr vasto know-how 
em integrar a foes estrategicas 
que conectam, atraves da 
experience, martase produtos 
em todos os pantos de contato. 



SOLUgOES COMPLETAS 
EM COMUIMICAgAO E 
MARKETING INDUSTRIAL 



ANOSATUANDO COM 
MARCA5 NACIONAIS E 
MULTI NACIONAIS DA 
INDUSTRIA DE 
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Analisador de arroz 

faz checagem por formato optico 

0 RN-600 da Kett Electric Laboratory e um ana¬ 
lisador que emite uma luz em cada grao de arroz 
integral ou arroz branco de uma amostra, deter- 
minando assim a cor do grao, baseado na trans¬ 
parency e reflexao. Possui um sensor de ima- 
gem em linha para determinar as caracterfsti- 
cas de formato dos graos, separando a amostra 
dentro de 5 classes. Tern capacidade para anali- 
sar 1.000 graos de arroz integral em aproxima- 
damente 40 segundos e ainda mostra a porcen- 
tagem de graos quebrados, verdes, descoloridos 
e mortos, possibilitando a impressao dessas in- 
formagoes. Sua tela e digital (dot-matrix LDC), 
exibe numero de graos por classe, porcentagem simples da classe, valor limite de medigao e ilumi- 
nagao da tela por LED. Apresenta terminals de entrada e saida USB 1.1 e serial I/O Terminal (RS- 
-232C), escova para limpeza da ventoinha, colher de medigao, pano de silicone, escova, pinga, fusf- 
vel ecabo dealimentagao. 

Kett Electric Laboratory 

Toquio, Japao I Tel.: 81 3 3776-1121 I overseas@kett.co.ip kett.co.ip 



Composto de reparo de borracha 

oferece cura rapida e autonivelamento 


Especialmente desenvolvido para correias 
transportadoras e outras pegas de borra¬ 
cha, o composto de reparo de borracha pre¬ 
mium LOCTITE PC 7350, da Henkel, ofere¬ 
ce cura rapida e autonivelamento, bem co- 
mo elevada adesao e resistencia a abrasao, 
alto alongamento e flexibilidade, e boas 
propriedades de resistencia a impactos, ca- 
racterfsticas que o tornam a escolha ade- 
quada para reparos no local, os quais terao 
a mesma durabilidade e a flexibilidade que 
a borracha. Livre de solventes (temperatura de operagao de -29 a 80°C) e de facil aplicagao em car- 
tuchos de 400 ml e kits de 1 kg, nao interfere em raspadores de correias, oferecendo beneftcios como 
redugao de paralisagoes dispendiosas, eliminagao de estoque de reposigao e minimizagao dos cus- 
tos de manutengao, alem de prevenir o desgaste prematuro da uniao da correia. 

Henkel Ltda. 

Sao Paulo, SP I Tel.: 11 3209-21001 tecnico.industrialaa@henkel.com I henkel.com.br 
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Modulo de alimentagao/controle 

permite o monitoramento de freios DC 


Ideal para areas classificadas IP (enclausurado), o ROBA-brake-checker, da 
Mayr, disponibilizado ao mercado nacional pela Automotion, apresenta tec- 
nologia 4.0 para o monitoramento de freios DC. Dispensa a instalagao de 
sensores no freio, nao exigindo modificagoes no sistema ja instalado, e nao 
requer fiagao adicional. Com baixo consumo de energia e tempo de comuta- 
gao rapido, monitora liberagao e desgaste, possui fungao de sobre-excitagao 
integrada, faz ajuste automatico do tempo de sobre-excitagao, monitora tempe- 
raturas crfticas na bobina e falhas, alem de controlar a voltagem de saida. 


Automotion Ltda. 

Boituva, SP | Tel.: 15 3363-9900 
coml@automotion.com.br I automotion.com.br 


Bomba vertical 

tem vedagao sem selo mecanico 

A LMV-801S da Sundyne, represen- 
tada no Brasil pela Vibropac, e uma 
bomba vertical em linha com aciona- 
mento magnetico (direct drive) de sim¬ 
ples estagio, construfda em conformi- 
dade com a norma API 685. Mostra-se 
ideal para Ifquidos de alto fluxo ou bai¬ 
xo fluxo, para processamento em refi- 
narias, industrias qufmicas e servigos 
industrials intermediaries. Opera com 
vazao de 4,5 a 86 m 3 /h, potencia maxi¬ 
ma de 0 a 75 kW, faixa de temperatura 
de trabalho de -40°C a 205°C, pressao 
maxima de trabalho de 40 bar (580 psi), faixa de velocidade de 
rotagao de 1.450 a 2.900 rpm a frequencia de 50 Hz e viscosi- 
dade maxima suportada de 200 cSt. Construfda com ago-carbo- 
no, ago 316 SS e ago Duplex, esta disponfvel com flanges 600# 
RF, diametros de suegao e descarga de 3” e 2”, respectivamente, 
e rolamentos de carboneto de silfeio. Seu motor de acionamento 
direto possui classificagao NEMA C-Face Mounted. 

Vibropac Ind. e Com. de Equipamentos Ltda. 

Cotia, SP | Tel.: 11 2108-5600 
vibropac@vibropac.com.br I vibropac.com.br 


Protegao de sobrecorrente 

possui eficiencia de ate 92,8% 

0 Emparro67 Hybrid 
da Murrelektronik e urn 
sistema de protegao de 
sobrecorrente que traz 
como novidade a pos- 
sibilidade de realocar 
o controle da fonte de 
alimentagao da cabi- 
na de controle para o 
chao de fabrica e, tambem, monitorar corrente, utilizando 
dois canais integrados (monitoramento de carga para cir- 
cuito 24 V cc). Projetado de acordo com as normas EN 
60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B e EN 61000-3-2, pos¬ 
sui grau de protegao IP 67, eficiencia de 91,6% para tensao 
de 115 V ca e 92,8% para tensao de 230 V ca, e MTBF de 
430.000 h. Equipado com a 10-Link (conexao M12), pos- 
sibilita uso em aplicativos inteligentes totalmente conecta- 
dos a internet, alem de auxiliar nas atividades de manuten- 
gao preditiva. 

Murrelektronik do Brasil Ind. e Com. 

Sao Paulo, SP | Tel.: 11 5632-3000 
DME-info@murrelektronik.com.br 

murrelektronik.com.br 


Sistema visual automatizado 

reduz tempo de ajuste em 70% 

0 VISUP 3D, da 
Bimatec Soralu- 
ce, e urn sistema 
de medida, base- 
ado na tecnologia 
de visao 3D, que 
reduz o tempo de 
alinhamento e os 
calculos de ajuste de grandes pegas brutas com dimensoes 
de 1.000 a 8.000 mm de diametro, alem de garantir a qualida- 
de das pegas de processos anteriores como fundigao e sol- 
dagem, por exemplo. Para medir as pegas, o sistema utili- 
za a tecnologia de fotografia fotogrametrica, que faz a me- 
digao considerando os diferentes pontos de referenda lo- 
calizados na pega de trabalho. As informagoes geradas du¬ 
rante o estagio de medigao sao automaticamente compara- 
das com o modelo 3D da pega, calculando, assim, o me- 
Ihor ajuste. Uma vez validada a pega bruta, ela pode ser ali- 
nhada no centro de usinagem, usando os mesmos pontos 
de referenda. 

Soraluce 

Bergara, Espanha | Tel.: 34 943 76 90 76 
soraluce@soraluce.com I soraluce.com 






Sistema complete para AnalTse de Vibrates. Equipamento com 2 
canais de ontrada para acelerometros c comunicaqao USB para PC, 
Notebook ou Tablet. 


Software j a ind uso 
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SOLiCITE UM OR^AMENTO 


TEL.: (11) 3904-5544 [ 3901-0922 

vt?ntSc*^(^ | t i e5;ni!cay.c , u Jn.br I ikao.com.br 
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Tubos de A90 de medios 
e grandes diametros, 
para diversas aplicacoes. 


Tu bos Helicoid ate 

Tubos de a^q em grandes diametros com solida helicoidal, 
para apUca-^ c-struturais, estacas* saneamento e aduloras 
de agua ou condoles Possuem diamelros de 508mm a 
2.032mm, (de2D M a 80" polegadas), espessuras de 4,75mm a 
19,04 mm (3/16" a 3/4") e co mprimeritos pad roes de ate 12,5m, 
ou comprimentos especiais sob consults do diente. 

A^oPKt#* 

Produziifos modularmente com tubos de a^o CORTEN ou 
Galvan izado + os posies de da SteelHast deslacam-se por 

sua leveza^ pralicidade de montagem, facitidade de logfsttca, 
durabdidade e resistencia. Aplicacoes: Lintias de 
Transmissao, Dtelribui^ao eTelecomomcacao. 

A^oForrte 

Projetada em ago CORTEN, a ponte de ai;o da SteelMast e 
totaLmente modular, tendo seu conjuritci pre-fabricado e 
totalmente soldado, sem necsssidade do utr.iza^ao de 
parafusos. Atende Lima on duas vias* com ou sem passarola. 
com caregoria de rodagem d e 25 P 30 e 45 toneladas por via, 
conform e not mas teen icas. 


stHtaiBt.com, br 
(47) 3631.5227 
on tato^ste e l rna st.C om A r 


Steel Mast 
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Inspegao para PET e REFPET 

vem pronto para a Industria 4.0 



0 BBULL IMAGE APA®, da BBULL do Brasil, e urn sistema de inspe¬ 
gao para PET e REFPET dotado de camera equipada com urn conjunto 
optico especial capaz de medir o angulo formado entre lima marcagao 
existente na tampa e outra localizada no anel de transporte da garra- 
fa. Assim, permite monitorar o desempenho dos elementos encapsu- 
ladores, prevenindo tampas muito rosqueadas (diffeeis de abrir) ou 
pouco rosqueadas (potencial vazamento). Tern capacidade para ins- 
pecionar ate 1.000 garrafas/min, detectando, com seguranga, des- 
vios de +/- 2°. Alem disso, faz o controle de qualidade do angulo de 
aplicagao (torque), estatfsticas e documentagao permanentes de cada 
garrafa inspecionada. 0 sistema possui computador industrial com 
sistema operacional Windows 1010T 64 Bit, tela de 22” touchscreen, 
interface de rede (TCP/IP), interface USB para backup de dados, envio de relatorios e estatfsticas 
pore-mail, interface estendida para conexao de dados para SAP, webservice eOPC/UA, PackML. 


BBULL do Brasil Ltda. 

Sao Jose dos Campos, SP I Tel.: 12 3308-9840 I bbull-brasil@bbull.com I bbull.com.br 


Impressora 3D a Laser 

produz em escala industrial 

A P 500 da EOS, representada no Brasil pela AMS, e 
uma plataforma de produgao de pegas de plastico por 
sinterizagao a Laser que, comparada ao modelo ante¬ 
cessor, oferece 75% de aumento da produgao. Confi- 
gurada com 2 Lasers de C0 2 de 70 W, tern velocida- 
de de cobertura ate 0,6 m/s, nova unidade de filtra- 
gem com 3 estagios, precisao optica do sistema garantida com lentes F-theta, modulo de super- 
ftcie e scanner de alta velocidade. Processa materials em poltmero a temperatura de operagao ate 
300°C, permitindo maior flexibilidade. 0 sistema possui interface com software aberto e ferramen- 
tas de suporte de acesso amigavel. Com o OESYSTEM, a P 500 e operada intuitivamente; e com o 
EOSPRINT 2, permite a integragao com sistemas CAD, tendo suporte para controle de produgao di¬ 
gital. Dependendo do material, a espessura da camada sinterizada pode ser de 0,06 mm, 0,10 mm, 
0,12 mm, 0,15 mm ou 0,18 mm. 



Dosadora para pos/graos/farelos 

processa ate 340 pacotes/h 

Construtda com ago inox e sistema de dosagem por calha vibra- 
toria e balanga, a dosadora para pos, graos e farelos DL11070, da 
Input 3D, possui capacidade de 4 g a 5 kg e reservatorio de 70 
L, sendo preparada para produzir de 250 a 340 pacotes/h (ma- 
ximo de 900 ciclos/h) - a produgao depende das caracterfsticas 
dos produtos processados, assim como da habilidade do opera- 
dor. Dotada de sistema de funcionamento pneumatico e eletrico, 
atua sob tensao de 220 V, com consumo de 0,11 kW/h. Tern am- 
pla aplicagao em industrias alimentfcia, farmaceutica, de petfood 
e quimica, para efetuar dosagem de condimentos, suplementos, 
ragao, carvao para filtro, cereais e pipoca, entre outros. 

Input 3D Ind. e Com. de Equips. Ltda. 

Maringa, PR I Tel.: 44 3228-6733 
comercial@input3d.com.br I input3d.com.br 



Empilhadeira eletrica 

suporta 1,6/1,81 



Projetada para utilizagao interna e externa, a 
empilhadeira eletrica ECB16 e ECB18, da BYD, 
com capacidades respectivas de 1,6 e 1,81, pos¬ 
sui tres rodas e atua com o operador sentado. 

Integra as solugoes de movimentagao com ze¬ 
ro emissao, disponibilizadas pela empresa, pois 
vem com bateria BYD de fosfato de ferro litio de 
80 V, atoxica, gue tern garantia de cinco anos 
ou 10 mil ciclos (opera sem riscos de incendio 
ou explosoes), e carregador portatil ultrarrapido 
(em 1 ou 2 h), gue se conecta diretamente a empilhadeira, dispensando a remogao da bateria pa¬ 
ra recarga. 0 modelo BYD ECB16 trabalha com raio de giro minimo de 1.570 mm e possui 1.050 
mm de largura x 2.935 mm de comprimento. Ja o modelo BYD ECB18 funciona com raio de giro de 
1.640 mm e tern dimensoes de 1.050 mm de largura x 3.005 mm de comprimento. 


AMS - Advanced Manufacturing Systems 

Joinville, SC I Tel.: 47 3423-2125 I vendas@amsbrasil.com I amsbrasil.com.br 


BYD do Brasil Ltda. 

Campinas, SP I Tel.: 19 3514-2550 I vendas@bvd.com I bvd.com 
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Plataforma loT para automagao 

conecta maquinas er 

0 Field System da FANUC 
e um sistema para auto¬ 
magao industrial basea- 
do na Internet das Coisas 
(loT). Trata-se de uma pla¬ 
taforma que conecta ferra- 
mentas de usinagem, ro- 
bos, CLPs e sensores com 
outras plantas industrials, 
permitindo as empresas 
fazer uso vasto de infor- 
magoes disponfveis, o que 
torna a produgao mais inteligente. 0 software conecta maquinas de todo tipo, com a ajuda de 
uma rede interativa, possibilitando o acesso a um grande volume de informagoes e analises 
eficientes. Previsoes precisas podem ser fornecidas sobre possfveis falhas no maquinario de 
produgao. Por ser um sistema de plataforma aberta, seus usuarios podem desenvolver ou im- 
plementar suas proprias fungoes. 0 Field System tambem pode ser conectado a sistemas de 
nfvel superior, como ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Managment) e 
MES (Manufacturing Execution Systems). 

FANUC Deutschland GmbH 

Neuhausen, Alemanha | Tel.: 49 71581282 0 
info@fanuc.co.de I fanuc.eu 



Solenoide encapsulate 

para atmosferas potencialmente explosivas 

A ATAM apresenta o primeiro solenoide encapsu- 
lado para atmosferas potencialmente explosivas, 
com classificagao de temperatura T3. Enquadra- 
-se na categoria de equipamentos M2, de acordo 
com a diretiva ATEX 2014/34 EU (equipamentos de 
mineragao cuja fonte de alimentagao e interrompi- 
da na presenga de gas). Encapsulado em uma ar- 
madura magnetica, possui corpo e flanges revestidos com zinco-nfquel com tratamento anticorrosi- 
vo, mostrando-se resistente a nevoa de sal por 120 h, antes que a ferrugem branca aparega, e 700 h, 
antes que a ferrugem vermelha surja. Apresenta classificagao de protegao IP 65 ou IP 69K, de acordo 
com a norma IEC-EM-60529; e tensao de alimentagao de 6 a 240 V, em corrente alternada ou contfnua. 



ATAM S.p.A. 

Agrate Brianza, Italia I Tel.: 39 0 3960-7461 I info@atam.it atam.it 


Tubos flexiveis metalicos 

tem espessuras variadas 




Produzidos sem costura e soldados longitudi- 
nalmente, os tubos flexiveis metalicos, da Wit- 
zenmann do Brasil, dao origem as mangueiras 
corrugadas, formadas mecanicamente, que estao 
disponfveis em grande variedade de espessuras, 
materiais e trangados de protegao. Utilizadas para 
o transporte de Ifquidos pressurizados ou selados 
a vacuo de forma estanque, as mangueiras com- 
pensam os movimentos, a expansao e as vibra- 
goes presentes em sistemas de dutos. Oferecem 
aplicagoes variadas, ou seja, as versoes pressurizadas tem aplicagao na industria qufmica ou como 
elemento de compensagao de rufdos e amortecedor de vibragoes; para trocadores de calor e siste¬ 
mas de fluidos; para oleo, combustfvel e gases de exaustao, no setor automobilfstico; e para condu- 
zir gas pressurizado ou selado a vacuo, agua, fluido hidraulico ou refrigerante em sistemas prediais. 


Witzenmann do Brasil Ltda. 

Pinhais, PR I Tel.: 41 3525-0700 I sales-br@witzenmann.com witzenmann.com 


Turbidfmetro multifuncional 

atua em faixa de 200 a 300.000 NTUs 

Utilizado para detecgao e automagao de troca 
de produto em processos tradicionais de lati- 
cfnios, alimentos e bebidas, em alta faixa de 
turbidez de 200 a 300.000 NTs equivalentes, 
o turbidfmetro multifuncional ITM-51, da An- 
derson-Negele, apresenta tecnologia optica 
de ultima geragao, com sistema de luz/recep- 
tor que mede a intensidade da luz refletida das 
partfculas presentes em um Ifquido, oferecen- 
do um conjunto multifuncional com interface 
de usuario simples. Pode ser usado tambem 
para monitorar linhas de retorno de limpeza no local (CIP), otimizando o uso da agua; bem como 
ser aplicado na automagao da coleta de levedura em cervejarias e para detecgao de vazamento a 
jusante dos filtros. Construfdo com involucro dotado de grau de protegao IP 69K, inclui safda de 
4 a 20 mA da turbidez medida; uma safda comutada opcional; capacidade estendida de tempera¬ 
tura e pressao; e unidades de safda selecionaveis (% TU, NTU, EBC). 

Anderson-Negele - MCS Kollmorgen Com. e Ind. Ltda. 

Barueri, SP I Tel.: 11 3616-0150 I atendimento@SDtech.com sptech.ind.br 




Controlador de detecgao de gas 

apresenta certificagao da CSA 




t 


Compacto, o controlador de detecgao de gas MX 32, 
da 3M Gas & Flame Detection, foi certificado pela Ca¬ 
nadian Standards Association (CSA) para uso em Lo- 
cais Normais. Versatil, monitora varios sensores de 
detecgao de gas, e foi desenvolvido para receber e 
supervisionar ate oito entradas, utilizando sensores 
ponte de Wheatstone mV cc, 4-20 mA cc ou serial RS- 
485 ModbusTM. Pode ser personalizado e expandido 
por meio de modulos de E/S empilhaveis, montados 
em calhas DIN - os modulos, tambem abrangidos pe¬ 
la certificagao da CSA, podem ser instalados remota- 
mente para simplificar as instalagoes eletricas no lo- * w w 

cal e reduzir custos. Programavel no local com o COM 32, software intuitivo de programagao, o 
MX 32 tem diferenciais como visor grafico, fungao de votagao, medigao de gas, registro de dados 
de eventos, safda RS-485 e alarmes AV integrados. 





3M Gas & Flame Detection 

Arras, Franga | Tel.: 33 3 21 60 80 371 ndeaueant@mmm.com | aasdetection.3M.com 
























Decibelimetro 

cobre faixa de 30 a 130 dB 

Amplamente utilizado 
por engenheiros e tecni- 
cos da area de seguran- 
ga do trabalho e higiene 
ocupacional, o novo de- 
cibelfmetro de uso pro- 
fissional DEC-440, da 
Instrutherm, foi projeta- 
do a fim de atender as 
normas NR-15, NR-17, 

NH0-01, NBR-10151 e 
NBR-10152. 0 instru- 
mento traz como dife- 
renciais calibragao RBC, 
suporte para microfone 
e microfone destacavel, 
conexao RS-232 e fun- 
gao data-hold , e ope¬ 
ra em faixa de medigao 
de 30 a 130 dB (es- 
cala automatica), com 
exatidao de ± 1,5 dB 
e resolugao de 0,1 dB, 
apresentando valores mfnimos e maximos. Dotado de dis¬ 
play de cristal Ifquido de cinco dfgitos, oferece escala ma¬ 
nual de 30 a 80, 50 a 100 e 80 a 130 dB, e ponderagao de 
frequencia de A e C, alem de respostas rapidas e lentas. 
Funciona alimentado por bateria de 9 V e tern autodesliga- 
mento em 10 min. 

Instrutherm Instrumentos de Medigao Ltda. 

Sao Paulo, SPP 

Tel.: 11 2144-2800 

instrutherm@instrutherm.com.br 

instrutherm.com.br 



Limitador de carga mecanico 

suporta atmosferas explosivas 



Projetado para uso em pontes rolantes de urn ou dois car- 
ros e tres ganchos, talhas, elevadores de carga e equipamen- 
tos de elevagao em geral, o LIM-214 ATEX, da ACR, tern grau 
de protegao IP 67 e capacidade maxima de 9.500 kg por ra- 
mal, (resistencia a sobrecarga de 150% do valor maximo da 
carga), possibilitando uso em atmosferas explosivas II 2GD 
IIC T6 (T80°C). Construfdo com cabo de ate 38 mm de dia- 
metro e dispositivo de seguranga antiqueda, possui design 
compacto, que evita a sobrecarga em equipamentos de ele¬ 
vagao localizados nas zonas explosivas 1 ou 21, em am- 
bientes com po e/ou gas, que podem causar explosao por 
meio de suas proprias fontes potenciais de ignigao. Utiliza 
interruptor de agao rapida, com vida util eletrica mfnima de 
10.000 operagoes (com carga maxima) e grau de protegao 
IP 67K (interruptor interior), que pode atuar sob temperatu- 
ra de -40 a 105°C. 

ACR Sistemas Industrials Ltda. 

Sao Bernardo do Campo, SP 

Tel.: 11 4121-72001 acr@acr1.com.br 

acr1.com.br 




TALHAS MANUAIS 

COM MAIOR DURA BI LI DADE E MELHQR CUSTO BENEFtCIO 
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SEU TABLET DE 
TODO DIA PRONTO 
PARA O TRABALHO 
DURO, 


Operagoes dc campo nao sao 
annbientes Fdceis para seu tablet 
su porta r! 


Agora vuce nac precise mais gastar 
uma fortune com tablets robuslos 
importados, a Turtur Case permits 
que sen tablet comum trabalbe em 
coodigcES tf if feels, garantiodo 
durabilidade e seguranga de dados 
na sua apSicaqao. 
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www.turturcase com 
e-mail: ta llvs@turturcase.coiii . 


Modulo de pressao 

possui 46 faixas de calibragao 

0 modulo de calibragao 
PM500 possui sensor de 
silfcio altamente lineariza- 
do que permite medir pres¬ 
sao com exatidao. Desen- 
volvido para trabalhar com 
os controladores de pres¬ 
sao 6270A e 2271 A, possui 
0,01% de incerteza de me¬ 
digao entre 50% e 100% 
das leituras, para a maioria das faixas, operando desde pres- 
soes baixfssimas ate 20 MPa (3000 psi). Juntamente com 
o calibrador de pressao 2.271A, proporciona uma solugao 
completa e automatizada para testes de pressao, calibragao 
de uma variedade de medidores, incluindo transmissores e 
medidores digitais de maior precisao. Para tarefas de cali- 
bragem pneumatica, o PM500 e o controlador/calibrador de 
pressao 6270A compoem uma solugao mais robusta e confi- 
avel, com elevada exatidao, efetuando calibragoes em varias 
faixas de trabalho. 

Fluke do Brasil Ltda. 

Sao Paulo, SP I Tel.: 11 3530-8901 
info@fluke.com.br I fluke.com.br 


Abastecedor de rolo p/pintura 

dispensa o uso de bandeja de tinta 



0 EASYPAINT® e um equipamento com motor e bomba 
que suga a tinta de um recipiente e a distribui diretamente 
para o rolo de pintura. de forma automatica, sem necessi- 
dade de “molhar o rolo em bandeja de tinta”, o que torna 
a operagao mais rapida, facil e pratica. Conta com sistema 
dotado de dispositivo reverso, que proporciona o retorno 
da tinta excedente ao recipiente original. Dispensa o uso 
de equipamento para elevagao para ate dois andares (al- 
tura - distancia do chao - alcangavel e de 7 m - dois an¬ 
dares, utilizando cabo prolongador de 5 m). 

Universo Equipamentos e Produtos Ltda. 

Canoas, RS | Tel.: 51 3031-7944 
falecom@easvDaint.com.br I easvpaint.com.br 
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Seu produto apresentado 
GRATUITAMENTE para mais 
de 60 mil compraciores e 
esneciticadares da industria 


Candidate seas produtos novos 

a divulga^ao gratuita no espago 
editorial dos principals veiculos 
da industria - Re vista NEL NEI News 
a NEI.com.br 

Envie pelo e-mail 
editomei@nei.oom.br 

unn descritivo de seu mais recente 
desenvolvimento, uma imagem 
com alta qualidade e os dados de 
sua empresa. 

Se preferir preencha o formulario 
em nosso site. 

Acesse tiei.com.ba/comunicacao/ 
DivulgarProduto 

Cordate-nos para saber mais 

Tel.: 11 4380-7120 
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Transformador de potencia 

e digitalmente integrado 


Apresentado recentemente na Alemanha, o novo transformador de potencia ABB Ability™ chega como a primeira solugao 
integrada para transformadores de potencia digitais. Todos os transformadores de potencia que safrem das fabricas da ABB 
estarao habilitados com recursos digitais, permitindo o monitoramento remoto e a analise de dados de seus principals pa- 
rametros em tempo real. 0 transformador vai incorporar urn controlador digital que possibilita o aproveitamento de dispo- 
sitivos inteligentes em uma plataforma modular com recursos plug and play. Essa modularidade e escalabilidade farao com 
que o sistema esteja preparado para o futuro, dando aos usuarios o controle total em sua jornada digital. Alem de fornecer 
inteligencia aplicavel a nivel local, tambem permitira que os usuarios aproveitem todo o ecossistema de solugoes e servi- 
gos de software nos nfveis de subestagao e da empresa, como por exemplo, o sistema de gestao de desempenho de ativos 
ABB Ability™ Ellipse®. 


ABB Ltda. 

Sao Paulo, SP I Tel.: 0800 014 91111 abb.atende@br.abb.com I abb.com.br 


Moinho de impacto 

tritura a seco 

De porte pequeno, o moi¬ 
nho de impacto de al¬ 
ta velocidade Condux® 

60 (moinho universal de 
laboratorio) e ideal para 
partidas pequenas e pode 
ser usado para moagem a 
seco, em ampla varieda- 
de de produtos e finezas. 

Possibilita diversa sele- 
gao e troca de ferramen- 
tas de trituragao para ope- 
rar com materials suaves, 
medios e duros (Mohs 3 - 
3,5). Sua moagem ocorre 
em urn sistema de rotor/ 
estator vertical e numero- 
sas variagoes, como moi¬ 
nho universal de rotor e 
pas, moinho de pinos (uma rotagao) e moinho com rotor 
ventilador (GR) ou wing bater mill, sendo preparado pa¬ 
ra atuar com finezas de d99 30 pm a d99 800 pm. Possui 
carcaqa integral com tampa parafusada na entrada de pro¬ 
dutos, para oferecer otimo acesso, bem como rapida lim- 
peza e manutenqao. 

Netzsch Ind. e Com. de Equip, de Moagem Ltda. 

Pomerode, SC 
Tel.: 47 3387-7000 
info.nem@netzsch.com I netzsch.com 


Conectores imersfveis 

permitem uso em ate 300 m 



Destinados a aplicagoes subaquaticas em profundidade 
ate 300 m (de imersao rasa), os conectores da nova linha 
SWIM, langada pela Souriau Esterline, foram desenvolvi- 
dos para usos inovadores, como drones de superffcie pa¬ 
ra missoes de avaliagao ambiental, equipamentos de vi- 
gilancia maritima, exploragao de petroleo, boias meteo- 
rologicas, mergulho comercial e OCROVs (Ocean Class 
Remotely Operated Vehicles - Vefculos Operados Remo- 
tamente de Classe Oceanica). Fabricados com material 
termoplastico, os novos conectores imersfveis resistem 
a agua do mar e as variagoes de temperatura entre -20 e 
70°C durante longos perfodos. Homogenea, a linha SWIM 
traz conectores com 12 configuragoes de pinos diferen- 
tes em dois tamanhos de involucro, com versoes hfbridas 
para energia e sinal - os quatro tamanhos de pino de 20 a 
12 sao complementados por dois tipos de contato coaxial 
de 250 a 75 ohms. 

Esterline Connection Technologies - Souriau Sunbank 

Versailles, Franga | Tel.: +33 2 4354 3429 
slecorre@souriau.com I souriau.com 






































Ensacadeira eletronica 

processa ate 900 sacos/h 



Linear e automatica, a ensacadeira ele¬ 
tronica, da Ferraz Maquinas, e ofere- 
cida nos modelos E-1-E, que proces¬ 
sa ate 420 sacos/h; e E-2-E, que pro- 
duz ate 900 sacos/h - sacos de 8 a 25 
kg / 0,4 kg/L; produgao aproximada de 
11 sacos de 25 kg/min ou 14 sacos de 
14 kg/min. 0 equipamento esta dispo- 
nfvel com uma ou duas caqambas de 
pesagens, realizadas atraves de celulas 
de carga e comportas com acionamen- 
to pneumatico para descarga do produ- 
to na boca de ensaque. Indicada para 
sacos de boca aberta de papel, polie- 
tileno ou rati la, a ensacadeira funciona 
com sistema de ensaque automatico, 
dotado de fixagao por cilindro pneu¬ 
matico. A maquina pode realizar pesa¬ 
gens de 8 a 25 kg de ragao com densi- 
dade de 400 kg/m 3 , possuindo volume 
util de 90 L em cada balanqa. 


Ferraz Maquinas e Engenharia Ltda. 

Ribeirao Preto, SP 
Tel.: 16 3615-0055 
ferraz@terrazmaquinas.com.br 

ferrazmaauinas.com.br 
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- Maximo de protegao e oonforto; 
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Embaladora flow pack 

produz ate 500 pacotes/min 

Construtda com ago inox AISI-304, 
a embaladora flow pack da nova Li- 
nha TS, da Pak Mak, proporciona 
operagao ergonomica e e composta 
pelos modelos TS 200, 300 e 500, 
que processam 200, 300 e 500 pa¬ 
cotes/min, respectivamente, atuando 
com abertura automatica dos rolos 



aquecidos de selagem longitudinal, 
quando para. Comandada por CLP e 
servomotores Allen Bradley com sis¬ 
tema de alta velocidade de processamento, a nova embaladora possui painel eletrico touchs¬ 
creen com IHM, permitindo ajuste rapido de diferentes tipos deformatos de produtos pre-pro- 
gramados, e trabalha com materials de embalagens termocolantes, como BOPP e laminados 
com alumtnio, entre outros. Os tres modelos disponfveis utilizam bobinas com ate 350 mm de 
diametro e 400 mm de largura, para processar pacotes de 120 a 450 mm de comprimento, 50 
a 180 mm de largura e 10 a 60 mm de altura. 


Pak Mak Automagao Industrial Ltda. 

Diadema, SP | Tel.: 11 2375-2463/11 2375-2464 
Dakmak@pakmak.com.br I pakmak.com.br 


Sensor de monitoramento 

mede temperatura e umidade 



0 Smart Sensor CSS 014 da STEGO e urn sensor de 
monitoramento compacto que registra eletronicamente 
os valores medidos e os converte em urn sinal padrao 
de 4 a 20 mA. Os sinais convertidos podem ser utili- 
zados posteriormente ou processados por uma unidade 
de controle ou monitoramento. Cobre faixa de tempera¬ 
tura de -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) ±1 K de toleran- 
cia, umidade relativa de 0 a 100% UR (±4% UR de tole- 
rancia), possui 3 minutos de tempo maximo de reagao, 
resistencia de carga (externa) <500 ohms, potencia ma¬ 
xima de consumo de 1,8 W (tipica de 0,4 W) e conexao 
por conector redondo M12, IEC 61.076-2-101, 4 pi- 
nos, tipo A, aterrado. Pode ser montado em trilho DIN 
35 mm ou por parafuso M5. Apresenta grau de prote- 
gao/classe de protegao IP 22/111 (SELV) e atende as nor- 
mas VDE e UL arq. nr E500.143 (conforme IEC 61.010- 
1/SIN em 61.010-1). 

STEGO do Brasil Ltda. 

Taubate, SP I Tel.: 12 3632-5070 
into@steao.com.br I steao.de/pt/home 




























Nova geragao de empreendedores traz solugoes inovadoras para a industria 


A industria no Brasil tem enfrentado varios desafios para inovar. 0 apoio go- 
vernamental e minimo, faltam investimentos, a burocracia e gigante e as incertezas 
economicas tem grande impacto no planejamento de longo prazo, necessario aos 
projetos de pesquisa e desenvolvimento. Talvez o maior entrave nesse caminho se- 
ja a falta de uma cultura de inovagao forte. 

Uma nova geragao de empreendedores, a maioria deles bastante jovens, perce- 
beu que inovar e uma aventura gratificante e, principalmente, lucrativa. Eles descobri- 
ram nas Startups urn futuro promissor, embora cheio de desafios tambem. Essas em- 
presas, nascidas de incubadoras, protegidas por Anjos e dotadas de imenso poten- 
cial de crescimento, tem inovado muito e, quern sabe, representem nova tendencia. 


A Revista NEI acredita que as Startups podem contribuir com a industria, apre- 
sentando solugoes que venham apoiar o processo de inovagao. Pela primeira vez, 
em seus mais de 44 anos de historia, os editores de NEI reservaram urn espago para 
apresentar 15 Startups que desenvolvem produtos e/ou servigos que darao suporte 
as empresas para enfrentar os imensos desafios da nova ordem industrial mundial. 

Agradecemos especialmente a Agenda Brasileira de Desenvolvimento Indus¬ 
trial (ABDI) e a Endeavor Brasil, que gentilmente compartilharam conosco indica- 
goes de Startups voltadas ao mercado industrial, o que permitiu aos editores de NEI 
ampliar sua pesquisa para compor esta selegao; outras poderao ser conhecidas nas 
proximas edigoes de NEI. Boa leitura! 

Agradecimento 

ABD* eN°e_avoR 



Plataforma de Realidade Virtual 

aplicavel a linhas de montagem e treinamento 

Solugao composta por equipamentos de Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR), 
com conteudo desenvolvido de acordo com as necessidades da industria usuaria, a pla¬ 
taforma VR para Industria 4.0, da Beenoculus, e amplamente aplicada em linhas de 
montagem, treinamentos e capacitagoes de baixa, media e alta complexidade tec- 
nica, podendo tambem ser usada em avaliagoes de contratagoes de novos co- 
laboradores e em integragoes. Seu uso deixa o colaborador com as maos li- 
vres para operagao, oferecendo conteudo gamificado para o cumprimento 
das atividades, alem de poder gerar relatorios audfveis. Permite aumen- 
to de produtividade da linha e eliminagao de erros de montagem e se¬ 
tups de maquinas. Fundada em 2015 e selecionada no Endeavor Pro- 
messas, a Beenoculus ja conquistou premios como Best of CES, Esta- 
dao PME Tecnologia Criativa e outros. 


Beenoculus Tecnologia Ltda. 

Curitiba, PR | Tel.: 41 3013-1889 
contato@beenoculus.com.br I beenoculus.com/ 
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Solugoes p/industria de processos e manufatura 

inserem empresas na Era 4.0 


Pratica, facil e acessfvel, a plataforma de solugoes, da Forsee, permite transformar empre¬ 
sas de quaisquer setores em Industrias e/ou Varejos 4.0. Atua de modo que conecta os da¬ 
dos existentes na empresa em seus ERPs, MES, maquinas de qualquer tipo ou idade em 
urn processo digital unificado, em que os algoritmos da Forsee vao indicar onde estao e co¬ 
mo capturar as oportunidades para que a empresa de urn salto de performancee m termos 
de produtividade, capacidade, custos e vendas, criando vantagem competitiva real. Criada 
em 2010, a Forsee, que tem como clientes atuais Bast, Saint Gobain e Guararapes Confec- 
goes (Riachuelo), foi premiada, em 2016, na Categoria Digitalizagao da Camara e Comercio 
Brasil-Alemanha, patrocinada pela Siemens, e este ano como Top3 entre as startups indus¬ 
trials do Brasil pelo Ranking 100 Open Startups. 



Aditivos antimicrobianos e antifungicos 

usados em diferentes processos da industria 


Pesquisados e desenvolvidos pela TNS para a industria, os aditivos antimicrobianos, antifungi¬ 
cos e biocidas conferem protegao a diferentes materiais/superffcies (inibem fungos, bacterias e 
acaros), de maneira que nao desenvolvam micro-organismos patogenicos. Podem ser utilizados 
por fabricates de tecidos para camisetas esportivas, evitando que bacterias cresgam e causem o 
mau odor caracterfstico atrelado ao suor; e na fabricagao de tintas (em po, solventes e agua), en¬ 
tre outras aplicagoes, como escovas de dentes, calgados e travesseiros. Sao formulados a base 
de nanoparttculas de prata, micropartfculas de zinco e tecnologias organicas verdes. Fundada em 
2009 e em atividade no mercado desde 2013, a TNS atende a empresas como Formiline, Beau¬ 
lieu do Brasil, Grupo Azaleia e Karsten, entre outras. Em 2018, foi premiada no Ranking 100 Open 
Startups (24 a posigao), conquistando a 1 a posigao na categoria Materials e a 4 a na categoria Food, 
alem de reconhecida no Global Pitch - Internacionalizagao junto ao Mercado Europeu (2018), en¬ 
tre outras premiagoes. 


Forsee Inovagoes em Produtividade TNS Nanotecnologia 

Betim, MG (Sao Paulo-SP e Fortaleza-CE) Florianbpolis, SC | Tel.: 48 3236-0466148 3236-5734 

Tel.: 31 99171-24361 marcio@forsee.com.br I forsee.com.br contato@tnsolution.com.br I tnsolution.com.br 
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Integragao de sistemas de inspegao visual 

valida processos produtivos 

Dedicada as necessidades produtivas e de qua- 
lidade dos clientes, a soluqao de inspegao visual 
automata (Machine Vision), da Passarelli, ado- 
ta tecnologias alinhadas ao conceito de Industria 
4.0, agregando valor a cadeia produtiva com redu- 
qao de perdas, falhas e retrabalhos. Permite vali- 
dar processos de fabricagao, como presenga e au- 
sencia; inspegao de qualidade e integridade; verifi- 
cagao de impressao, rotulos e embalagens; medi- 
goes de alta precisao 2D e 3D; verificagao de mon- 
tagens e submontagens; identificagao de caracte- 
res (OCR); orientagao de robos e posicionamento 
de componentes, entre outros. Garante 100% dos produtos validados em tempo real; coleta de dados instantanea de facil acesso e de- 
tecgao de defeitos que podem ser mitigados. Fundada em 2016, integradora Cognex validada no mercado industrial brasileiro, aten- 
de clientes como Gerdau, Volkswagen, FCA, Chest, M&G Polfmeros e Vidfarma Medicamentos. Entre os reconhecimentos esta o de- 
senvolvimento de uma Prova de Conceito da soluqao para a Caterpillar no programa Startup Industria promovido pela ABDI. Foi tam- 
bem uma das quatro finalistas no desenvolvimento de uma soluqao inovadora a Gerdau (desafio do coque) no Programa Gerdau Chal¬ 
lenge promovido pela Fiemig Lab. 

Passarelli Servigos e Tecnologia da Informagao Ltda. 

Recife, PE I Tel.: 81 98161-0498 - 81 99298-28911 contato@passarelIiautomacao.com.br I passarelliautomacao.com.br 
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Transportador autonomo de paletes 

automatiza a intralogistica 

Sistema composto de software e hardware para automatizar transportadores 
de paletes de modelos e marcas homologados pela empresa, o Rhino, vetcu- 
lo inteligente desenvolvido pela Automni, proporciona redugao de custos e de 
acidentes as empresas nas quais e utilizado. Aplicado a industrias, assim co¬ 
mo em armazenagem e distribuigao, possibilita a programagao de multiplas 
origens e destinos em seu mapa virtual, sendo capaz de montar suas proprias 
rotas e navegar autonomamente para entregar os produtos. Facilmente con- 
figurado - por tela touchscreen ou computador, pode carregar os mais diver- 
sos tipos de produtos, operar em temperaturas extremas e permitir o transpor- 
te seguro de materials perigosos. Nao requer controle remoto nem operador. 
Fundada em 2014, a Automni faz parte do Scale Up Endeavor e atende a em¬ 
presas como DHL Supply Chain e Dell Computadores. 

Automni Automagoes Industrials Ltda. 

Sao Paulo, SP 
Tel.: 11 99981-8891 

contato@automni.com.br I automni.com.br 


SaaS para analise consultiva 

auxilia na tomada de decisao baseada em ranking tmnce'uo 



Voltadas a performance produtiva, manutengao prediti- 
va e projegoes financeiras, as solugoes SaaS (Softwares 
As a Service), da Birmind Automagao, convertem a ine- 
ficiencia produtiva em valores financeiros e retorno no 
investimento. Inovadoras, sao capazes de cruzar gran¬ 
de quantidade de informagoes, modela-las e apresentar 
oportunidades de ganhos financeiros, para que o clien- 
te seja capaz de avaliar o retorno sobre o investimento 
em projetos de otimizagao industrial, mesmo nao sendo 
urn especialista em automagao. Finalista do Programa 
da ABDI - Conexao Startup-lndustria 2017, pela BRF, e 
escolhida entre as 12 startups mais atraentes do progra¬ 
ma da InovAtiva 2017.1, a Birmind foi fundada em 2016. Tambem foi selecionada pela Startups Connected (Programa de Aceleragao da 
Camara Brasil-Alemanha); ficou entre as 100 startups to watch , da PEGN, e entre as TOPIO Startups industrials do Brasil em 2018 pe¬ 
la lOOOpen Startups, alem de conquistar o Premio Sorocaba de Inovagao 2017. 


Birmind Automagao e Servigos Ltda - ME 

Sorocaba, SP | Tel.: 11 4858-1360 
contato@birmind.com.br I birmind.com.br 
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Plataforma lloT p/manutengao 

reduz paradas nao programadas 

Desenvolvida pela Automatsmart Tech, 
a MTQuest e uma Plataforma de Inte¬ 
ligencia em Manutengao Industrial que 
permite aumentar a eficiencia e evitar 
perdas de produgao. Faz uso de aplica- 
tivos Android em dispositivos moveis e 
hardware lloT para aquisigao automa- 
tica de dados de sensores analogicos 
e digitais. Atua de modo que as infor- 
magoes sao extrafdas de equipamentos 
de produgao ou dispositivos moveis, 
transferidas para bancos de dados e analisadas por algoritmos de inteligencia artificial que reconhecem padroes de dados, visando a 
melhoria da performance da manutengao industrial. Primeira startup convidada pelo SENAISCS para a incubadora UPLAB, e finalista do 
InovAtiva 2016, a Automatsmart Tech, fundadaem 2016, foi incubada no Parque Tecnologico deSorocaba, acelerada pelaFIESP eSE- 
BRAE e e apoiada pela Microsoft e IBM. Participou da EXPOMAFE 2017 e da FEIMEC 2018, integrada na celula de manufaturaavangada. 
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Automatsmart Tech ■ UPLAB Senai 

Sao Caetano do Sul, SPI Tel.: 15 99822-96971 tech@automatsmart.com automatsmart.com 
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Solugao de loT p/controle de consumo 

promove o uso inteligente da agua 

Solugao de loT e Inteligencia Computacional aplicada a gestao 
do uso da agua em industrias, a tecnologia Poupa Agua - Central 
de Monitoramento Inteligente, da Evolt, e capaz de identificar, em 
tempo real, padroes anomalos de consumo, permitindo atuagoes 
imediatas da equipe de manutengao ou de produgao para inter¬ 
romper eventos que geram desperdfcios, proporcionando redu- 
goes significativas de custos. Adaptavel facilmente a hidrometros 
tradicionais ou medidores industrials de vazao, fornece os dados 
de consumo a CAD - Central Analftica de Dados, uma aplicagao 
de computagao em nuvem, que mapeia o uso por setores e equi¬ 
pamentos, alem de fornecer o historico de consumo e emitir aler- 
tas para possfveis vazamentos ou falhas de operagao. Permite es- 
tratificar a fatura de agua, facilitando a gestao dos custos, e po- 
de ser personalizada para integragao a outros sistemas de ges¬ 
tao do cliente. Fundada em 2016, a Evolt recebeu o Premio Star¬ 
tup Brasil 2017 - Turma 5. 

Evolt Energia e Automagao 

Fortaleza, CE 

Tel.: 85 99159-3597/85 98150-7552 
evolt@evolteneraia.com I poupa-aaua.com I evolteneraia.com 
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Monitoramento de ativos e processos 

adota tecnologias da Industria 4.0 

Desenvolvida para monitorar ativos e 
processos, e identificar ineficiencias em 
tempo real, a plataforma Intelup atua com 
base na tecnologia da Industria 4.0, como 
computagao em nuvem, Internet das Coi- 
sas, integragao entre sistemas e Big Data. 

Pode ser aplicada para acompanhamento 
remoto - via Web e aplicativos para smar- 
tphones Android e iOS - do status de pro¬ 
cessos e equipamentos; apontamentos de 
dados de chao de fabrica; calculo de indi- 
cadores de desempenho (como OEE e MTBF); e automatizagao de analises estatfsticas, visando a Qualidade Total. Permite ainda 
aos fornecedores industrials monitorarem em tempo real como cada cliente esta usando seus produtos e servigos. Fundada em 
2015, a Intelup foi selecionada pela APEX para o programa de internacionalizagao na Alemanha em 2018, premiada pela ABDI 
no Edital Startup Industria e pela ABII em 2017, e foi Top 3 Startup Industrial pelo 100 Open Startups em 2017. Atende a clien- 
tes como Ambev, Atvos, Bunge, Embraco e Glencane, entre outras empresas. 

Intelup Software e Servigos Ltda. 

Piracicaba, SP I Tel.: 19 99701-8563 I contato@intelup.com.br I intelup.com.br 
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Em breve voce podera comprar produtos diretamente pelo NEI.com.br. 
Ja estamos cadastrando uma ampla linha de maquinas, 

equipamentos e suprimentos 



Prezado fabricante 

Prepare-se para vender diretamente pelo NEI.com.br, 
cadastrando ja seus produtos. Para mais informagoes, entre em contato 

conosco peio telefone 11 4380-7120 
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Energia solar plug and play 

reduz gastos com eletricidade 

Para reduzir a conta de energia com menor investimento e maior facilidade na 
instalagao, a Sevenia esta desenvolvendo urn modulo solar inteligente que po- 
de ser instalado pelo proprio consumidor de forma rapida e facil, como urn 
plug and play. Cada modulo pode gerar ate 30 kWh por mes. Alem de reque- 
rer menor investimento para ser instalado, o cliente consegue testar a solugao 
parcial e escalonar o sistema adquirindo mais modulos a medida que consu- 
mir mais energia, ou seja, o Plug Watt ajuda o consumidor a reduzir o gasto 
com energia eletrica; basta liga-lo na tomada. 0 modulo de energia solar foto- 
voltaica, da Sevenia, empresa fundada em 2013, ja vem com urn microinversor 
integrado, que permite iniciar a geragao de energia sem necessidade da ins¬ 
talagao completa. 

Sevenia Inovagao em Energia Ltda. 

Porto Alegre, RS | Tel.: 51 3095-2221 
contato@sevenia.com.br I sevenia.com.br 


Monitoramento logfstico inteligente 

fornece informagoes de ativos e processos 

Voltada a area de logfstica, a solugao de mo¬ 
nitoramento inteligente da Trackage rastreia 
e fornece informagoes de ativos de negocios 
e processos para gerar conhecimento estra- 
tegico, com o proposito de reduzir custos e 
prejufzos e otimizar processos. Utiliza dis- 
positivos proprietaries, plataformas e apli- 
cativos para monitorar o fluxo e as condi- 
goes dos ativos, transformando-os em KPI’s 
e tarefas de otimizagao de processos. Entre 
as possibilidades de uso da solugao estao o 
controle de ativos em inventario e a automa- 
tizagao de processos industrials, alem de ge- 
olocalizagao e controle de cargas e gestao de rotas, entre outros usos. Premiada com o 1° lugar no Programa Conexao Startup 
Industria da ABDI, destaque no ranking da 100 Open Startups, selecionada para o ciclo de aceleragao da Oxigenio e para a Liga 
Autotech da Liga Ventures, a Trackage, fundada em 2014, atende a empresas como 3M, Votorantim Cimentos e Whirlpool. Foi 
investida pela Porto Seguro, Plug & Play e BMG UpTech. 

Trackage 

Uberaba, MG I Tel.: 34 3333-21701 contato@trackaae.com.br I trackaae.com.br 
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Robos de inspegao 

operam em dutos a parti r de 30 cm 

Projetados para uso em dutos e tu- 
bulagoes industrials, de saneamento 
e em ambientes confinados, os robos 
de inspegao da linha Vision Explorer 
(VX), da YADAH Robotics (fabricados 
pelas empresas RYD Engenharia e 
SATOSAN Engenharia), foram desen- 
volvidos para ser uma solugao 100% 
nacional, atendendo ao mercado bra- 
si leiro de videoinspegao com quali- 
dade, robustezetecnologia. Com de¬ 
sign unico e mecanica a prova d'agua, os robos sao embarcados com sensores e cameras, entregando uma telemetria em tempo 
real que indica as condigoes efetivas dos ambientes inspecionados. Alem de fornecer os equipamentos para outras empresas, a 
YADAH Robotics, e sua equipe especializada, presta servigos de videoinspegao em industrias e ambientes confinados. Fundada 
em 2015, a empresa recebeu o Premio de Inovagao no Edital Sebrae/Sesi/Senai na Industria (2017); e o Premio CREA de Meio 
Ambiente, categoria Inovagao Tecnologica (2017). 

YADAH Robotics/RYD Engenharia Imp. Exp. Ltda. ME 

Goiania, GO | Tel.: 62 3209-6034/62 98125-04181 contato@rvdenaenharia.com.br 
rvdenaenharia.com.br I vadahrobotics.com.br 



Solugao SaaS para manufatura 

otimiza os processos industriais 

Baseada em conceitos de Industria 4.0, usando tecnolo- 
gias como Cloud Computing, Industrial Internet of Thin¬ 
gs (loT) e Big Data/Analytics e Security, a Crave Pla¬ 
tform, da Crave Industry, e uma solugao SaaS que per- 
mite conectar linhas industriais a uma plataforma de in¬ 
terface intuitiva/personalizada, garantindo monitora- 
mento dinamico e relevante para o usuario final. Pos- 
sibilita a coleta de dados de diversas fontes do ambien¬ 
te industrial, em tempo real, e os processa, gerando in¬ 
sights relevantes e personalizados, construindo urn am¬ 
biente digitalizado que impulsiona o aumento do de- 
sempenho dos processos. Fundada em 2016, a Crave 
Industry esta integrada a maior fornecedora de Linha 
Branca do Pais; atua na digitalizagao de processos em big player da industria de papel e celulose; e atende a uma industria 
de escapamentos automotivos, ltder na America Latina. Foi destaque em Big Data e Analytics para tecnologias emergentes 
pela Liga Ventures em 2017 e aprovada nos processos de incentivo a tecnologia Sinapse da Inovagao em SC (2018) e SP 
Stars em Sao Paulo (2018). 

Crave Industry Ltda - ME 

Sao Paulo, SP I contato@craveindustrv.com I craveindustrv.com 
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Fabritado com resina plastics 
de polietilenodebaixa 
densidade tom 7 tamadas. 


Motor rentabilidade e 
resistencia para seu produto. 




W,V. Embalagens 



Seu produto 
em boas maos 


Telr 1134 76-0747 a ten di m ento@wve mba I ag c ns, tom. br 
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Manufatura compartilhada 

para pegas usinadas 


A Peerdustry desenvolveu lima plataforma multilateral de 
manufatura que tem cadastradas centenas de empresas 
prestadoras de servigos de usinagem e caldeiraria - to- 
das segmentadas e homologadas, alem de reunir informa- 
goes de profissionais de projeto e desenho tecnico tam- 
bem prestadores de servigo a rede. Na pratica, a Peerdustry 
executa a fabricagao de pegas usando as maquinas ociosas 
da sua rede de empresas homologadas, cuidando de tudo, 
desde o orgamento ate a pega entregue. Atraves da rede, 
e oferecida aos clientes uma solugao completa de gestao, 
projeto e manufatura de pegas de reposigao e desgaste de 
linhas de produgao industrial, atingindo redugao do custo 
da carteira, otimizagao dos recursos do setor de compra e 
ainda ampliando os controles do ciclo de vida de tais equi- 
pamentos e linhas produtivas. Com atividades iniciadas em 
2016, a Peerdustry foi selecionada pela 100 Open Startups 
como Top 10 Startup na categoria Marketplace, seleciona¬ 
da ainda para o Programa Scale Up Industria da Endeavor e 
tambem para Incubadora de Projetos Sebrae SP 2016, alem 
de veneer o Premio Hackathon da Fiesp em 2015 na cate¬ 
goria Cadeia Produtiva. 

Peerdustry Tecnologia Ltda. 

Sao Paulo, SP | Tel.: 11 3280-0061 
contato@peerdustrv.com I peerdustrv.com 



Pellets de bioplastico 

viabilizam plasticos 100% biodegradaveis 


A Biopolix e uma startup voltada a pesquisa e produgao de 
biopellets de fontes renovaveis, atraves de processo limpo, 
para a fabricagao de plasticos ate 100% biodegradaveis, apli- 
caveis ao agronegocio. Seu diferencial e a inovagao desse bio¬ 
plastico; sua composigao e de biopolfmeros de fontes renova¬ 
veis, ou seja, biobased sem uso de poluidores no processo de 
obtengao, diferentemente dos produtos similares. 0 resulta- 
do desse filme forma caracterfsticas termoplasticas similares a 
filmes de origem petroqufmica, como o plastico de polietileno 
verde a base de etanol, com o diferencial de que ao se degra- 
dar nao deixa microplasticos no meio ambiente, como os plas¬ 
ticos oxi-biodegradaveis o fazem. A finalizagao do desenvolvi- 
mento de biopellets (bioplasticos) tem como foco permitir seu 
processamento no maquinario ja existente nos transformado- 
res de plasticos. Fundada em 2016, a Biopolix foi seleciona¬ 
da, em 2017, no Edital de Inovagao para a Industria do Senai. 

Biopolix Materials Tecnologicos Ltda. 

Ribeirao Preto, SP 
Tel.: 16 99784-7719 

biODOlix@biODQlix.com.br I biopolix.com.br 
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Encoder rotativo 

detecta posigao redundante 



0 WV58MR, fabricado pelaSiko, e um encoder magnetico 
rotativo de seguranga com design personalizado para 
uso em maquinas moveis. Pode ser usado em aplicagoes 
de crfticas de seguranga ate em nfveis de performance 
PLd e oferece elevada compatibilidade eletromagnetica. 

Gragas a sua estrutura robusta, traz como opcional 
as interfaces CANopen redundante e CANopen de 
seguranga para maquinas moveis de uso pesado. Possui 
categoria de protegao IP 65 para rotagoes <6.000 rpm e 
IP 67 para rotagoes <3.000 rpm. Apresenta tempo de 
infeio de 150 ms e tempo de ciclo <1,5 ms; tensao de operagao de 8 a 36 V cc; temperatura de 
trabalho e armazenamento de -40 a 85°C; e peso de, aproximadamente, 0,35 kg. Vem protegido 
contra nevoa salina para aplicagoes portuarias. Combinado com acionamento por cabo, o WV58MR 
pode ser usado para monitoramento de posigao linear. 


Siko GmbH 

Buchenbach, Alemanha I Tel.: 49 7661 3940 I info@siko.de I siko-alobal.com/de-de 


Calibrador de bloco seco 

permite a leitura de ate 3 termometros simultaneos 



Portatil, robusto e rapido na geragao de temperatura, o Addi- 
tel 875, da INCAL Instrumentos, esta disponfvel em tres mo- 
delos, abrangendo faixas de -40 a 660°C. Com display colo- 
rido operado por toque, permite a leitura de ate tres termome¬ 
tros simultaneos, sendo uma ponta de teste padrao e dois ins¬ 
trumentos a ser testados, os quais podem ter sinal de saida do 
tipo termopar, termorresistencia, mA ou teste de termostato. A 
serie ADT-875 combina alta performance e m termos de esta- 
bilidade, uniformidade radial e axial, e efeito de carga, possi- 
bilitando controle em zona dupla. Dotado de fungao de auto- 
calibragao, conta com a opgao “calibrador de processo”, que 
adiciona leitura multicanal para termometro de referenda, RTDs, TCs e documentagao, bem 
como comunicagao Hart. 


INCAL Instrumentos 

Sao Bernardo do Campo, SP 

Tel.: 11 4427-74801 sac@incal-instrumentos.com.br I incal-instrumentos.com.br 
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Onde a industria compra e vende melhor 


Analisador de energia 

tem 4 entradas para medigoes 

0 MyeBox® da Circutor e um analisador de energia 
eletrica portatil que pode ser configurado via APP e 
analisa, mede e registra os parametros da rede ele¬ 
trica remotamente, com uma, duas ou tres fases, com 
ou sem neutro. Com o APP, e possfvel visualizar os 
dados da rede eletrica em tempo real, configurar to- 
da a unidade, ligar e desligar o processo de gravagao 
de dados, enviar os dados gravados para a o MyeBox 
Cloud e acessar as informagoes gravadas para gerar 
relatorios graficos ou em tabelas. 0 MyeBox®150 e o MyeBox®1.500 medem a energia produzida 
e consumida, parametros de qualidade da rede, RMS real (TRMS), registro de eventos de qualida- 
de de voltagem (de acordo com EN61.000-4-30) e registro de transiente. 0 modelo MyeBox®1.500 
tem comunicagao 3G e entrada para medigao de corrente de fuga. 

Circutor, SA 

Barcelona, Espanha I Tel.: 34 93 745 29 001 circutor.com/en/how-to-buv/contact circutor.com.br 



Maquina de medigao optica 

possui conexao de rede LAN e WLAN 




A WMB 350 da Schneider Messtecnik e uma maquina de 
medigao inteligente, preparada para a Industria 4.0, com 
conexao de rede LAN e WLAN. E capaz de fazer medi¬ 
goes estates e dinamicas com precisao e repetibilidade 
dos resultados, sendo o processo totalmente automatiza- 
do e com boa relagao custo/desempenho. A configura- 
gao padrao da WMB 350 vem com camera de 5 megapi¬ 
xels CMOS b/w, lente telecentrica para medigoes de pre¬ 
cisao, PC com painel multi-touch e sistema operacional 
Windows, alem de iluminagao LED para sistema de visao telecentrica, certificado de calibragao de 
fabrica, luz verde LED, filtro para redugao de interferencias e software de medigao e analise de eixos 
SAPHIR. Oferece, como opcionais, eixo de rotagao motorizado e digitalizado, ferramentas de fixa- 
gao, compatibilidade com sistemas manuais e robotizados e Workstation 130. 



Dr. Heinrich Schneider Messtechnik GmbH 

Kreuznach, Alemanha I Tel.: 49 671 291 02 I schneider-mt.com/contact/ 1 schneider-mt.com 
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Transferencio de flutdos 


PneumatScos 


□E 5 C 0 NEXA 0 A SECO 


Bitolas de ate 4 


Hidraulicos 


HIDRAULICOS • PNEUMATICOS • ESPECIAIS 


PCL - Engates Rapidos 

Tel. 11 2900.4344 I Fax. 11 2900.4343 
pcl(S>engatespcL, com.br 

www.engatespcl.com.br 
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Envasadora e tampadora rotativa 

produz 30.000 frascos/h 



TALHAS ELETRICAS VASTEC 


ANTES 


1 2016/2017 

forrecedores 
indnjdn^ pda 
l, industrial 


Conhefa tambem 


PONTES ROLANTES 
PORTICOS ROLANTES 
MO NOVI AS 


GUINDASTES 
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MOTOREOUTORES 


RETROFITTING VASTEC 


Talha N1 
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indOstria mecAnica uel ltda 

PABX: (ii) 5621- 6033 - Fax: (ii) 5621- 6734 
www.uel.com .br-vendas@uet.com.br 



Equipamento desenvolvido para os mercados de alimentos, be- 
bidas, produtos de higiene pessoal, cosmeticos e farmaceu- 
ticos, a envasadora e tampadora rotativa DMRC-V20R10, 
da DMOM Maquinas, funciona com sistema de envase por ce- 
lula de carga e possui sistema de fechamento de frascos/garra- 
fas que pode processar tampas tipo rosca/batoque ou com selo 
de alumfnio em bobina, contemplando, neste caso, o sistema de 
termosselagem. A maquina pode produzir ate 30.000 frascos/h, 
dependendo das caractertsticas do produto a ser envasado. 

DMOM Maquinas Ltda. 

Sales Oliveira, SP | Tel.: 16 3852-2001 
vendas@dmom.com.br I dmom.com.br 


Sistema de protegao de maquinas 

ideal para aplicapao em ambientes agressivos 



Fabricado com ago inoxidavel AISI 304, o novo sistema mo¬ 
dular de protegao de maquinas Adapta, langado pela ACE Sch- 
mersal, e ideal para aplicagoes em ambientes agressivos, ex¬ 
poses a posstveis contaminagoes qutmicas ou a outros agen- 
tes atmosfericos, presentes principalmente nos setores de ali¬ 
mentos e bebidas. Produzido em conformidade com a Norma 
ISO EN 14120, o Adapta Inox combina a praticidade do siste¬ 
ma MDF, a robustez do sistema Heavy e a garantia de higieni- 
zagao de urn produto inox. Facilmente adaptavel as caracterts¬ 
ticas da maquina e ao espago, devido a sua construgao sem 
moldura, possui painel de arame de ago de 4 mm, reforgado 
por dobras transversais e conectado a postes por clipes de fi- 
bra de vidro e nailon - os postes tern perfil aberto “U” 60 x 60, 
contribuindo para manter a limpeza do local, pois nao acumu- 
lam resfduos de sujeira e sao faceis de higienizar. 

ACE Schmersal Eletroeletronica Industrial Ltda. 

Boituva, SP | Tel.: 15 3263-9800 
marketina@schmersal.com.br I schmersal.com.br 


Radio digital ponto a ponto 

permite ganho de potencia ate 5 dBm 

0 SMART HP - novo ra¬ 
dio digital ponto a ponto 
full outdoor da Wi2be 
- e uma tecnologia de 
transporte wireless para 
ate 60 km de distancia, 
de alta performance com 
Throughput real ajustavel de acordo com a modulagao e canaliza- 
gao ANATEL certificada, frequencia licenciada nas faixas de ope- 
ragao de 4,5 GHz a 23 GHz, largura de banda ajustavel conforme 
certificado de homologagao ANATEL e modulagao adaptativa com 
ajuste automatico em tempo real. Possui sincronismo de rede com 
SyncE; prioridade de trafego por QoS e VLAN; Jumbo frame de 
ate 9600 bytes, comunicagao em Layer-2, auto MDI/MDIX, VLAN, 
QoS, QinQ e STP; fungoes ATPC e FEC do tipo Reed-Solomon 
embutidas. 0 gerenciamento do sistema possui layout amigavel 
e e feito por Telnet, WEB GUI, NMS e SNMP Manager; e tanto o 
software como o firmwaresao atualizaveis on-line. Suporta tempe- 
raturas entre -35°C e 55°C, possui classificagao de isolamento IP 
65 e pode ser instalado em qualquer clima. 

Wi2be 

Curitiba, PR | Tel.: 41 3512-6500 
vendas@wi2be.com I wi2be.com.br 


Minidisjuntores 

abrangem correntes de 1 a 80 A 
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Desenvolvidos na Alemanha, os minidisjuntores da nova linha 
5SL1, apresentada ao Brasil pela Siemens AG, possuem tec¬ 
nologia de ponta e proporcionam maior facilidade e rapidez na 
montagem da instalagao eletrica, atendendo aos requisitos das 
normas ambientais internacionais (RoHs). Baseados em pro- 
jeto moderno e atual, os novos dispositivos de protegao con¬ 
tra curto-circuito e sobrecargas estao dispontveis em corren¬ 
tes nominais de 1 a 80 A e em curvas caractertsticas de dis- 
paro B e C. Possuem sistema de fixagao que permite extragao 
individualmente, sem necessidade de retirada do barramento 
pente de alimentagao do circuito e de ferramentas. Podem ser 
usados em instalagoes cujo ntvel da corrente de curto-circuito 
atinja ate 3 kA em redes de 220/380 V ou 5 kA, em 127/220 V. 

Siemens 

Sao Paulo, SP | Tel.: 0800119484 
atendimento.br@siemens.com I siemens.com.br 


Limpador de EPI 

age em 2 min 

Produzido com formulagao apropria- 
da em aerossol, para a realizagao de 
limpeza adequada em EPIs, apos se- 
rem utilizados, o novo limpador H2G, 
da M4M Saneantes, atua de modo que 
apenas 2 min de aplicagao sao sufi- 
cientes para retirar grande percentual 
de fungos e bacterias. E voltado para 
a area industrial e tern como proposi- 
to prolongar a vida util de Equipamen- 
tos de Protegao Individual (EPI), resultando em redugao de 
custos. Testes laboratoriais comprovaram que o limpador 
H2G elimina mais de 50% de fungos e bacterias presentes 
no EPI nos primeiros 60 s, podendo chegar a porcentagens 
maiores, dependendo do tempo de agao do produto. De uso 
simples e rapido, deve ser agitado bem e aplicado de ma- 
neira uniforme sobre toda a superffcie externa e interna do 
EPI, para agir durante 60 s; em seguida, deve-se utilizar urn 
pano limpo, seco e macio para retirar o restduo de sujidade 
presente na superffcie e deixa-la secar naturalmente. 

M4M Saneantes 

Sao Caetano do Sul, SP | Tel.: 11 99568-9930 
contato@m4msaneantes.com I m4msaneantes.com 
































Paleteiras eletricas 

apropriadas para espapos restritos 


No-break 

possui IP 42 e acesso frontal 



Com fabricagao nacional, as 
novas versoes das paleteiras 
eletricas P2.0 e P2.2 Power 
Plus, da Hyster-Yale, sao ide¬ 
als para aplicagoes de alta in- 
tensidade (heavy-duty) onde 
ha limitagoes de espago ffsico. 

Com chassi articulado e va- 
roes dos garfos reforgados, re- 
duzem o balango ou o tomba- 
mento em movimentos de su- 
bida de rampas na diagonal ou 
em pisos ou docas nivelado- 
ras irregulares. A versao P2.2 
Power Plus, de 2.200 kg deca- 
pacidade, vem equipada com 
acessorios de serie que privilegiam a produtividade e a seguranga - dispoe da opgao creep speed, que 
permite operagao com o timao na vertical; e tern comando de elevagao inteligente. Ja a versao P2.0, 
de 2.000 kg, possui otima relagao custo-beneffcio e, entre suas principais funcionalidades, esta o po- 
sicionamento central do timao, que possibilita atuagao mais proxima do equipamento e alta visibili- 
dade da carga e das pontas dos garfos, o que facilita manobras de acesso ao palete. 


Hyster-Yale do Brasil 

Barueri, SP I Tel.: 11 4134-47001 hvster-vale.com 


Indicado para aplicagoes industrials, devido a sua 
robustez e maior nfvel de seguranga, o novo no- 
-break Trunny, da Schneider Electric, agora conta 
com IP 42, passando a ter maior protegao contra 
solidos e Ifquidos, o que viabiliza seu uso em am- 
bientes mais agressivos; alem de oferecer acesso 
100% frontal, facilitando a instalagao e a manuten- 
gao. A nova versao do UPS, disponfvel em poten- 
cias de 7,5 a 20 kVA, permite diversas customiza- 
goes, como diferentes tensoes (220,380 ou ate 480 
V) para adaptagao a necessidades diversas, e atua 
com operagao Hot Stand-by. Apresentado com en- 
trada trifasica e satda monofasica, o equipamento 
garante o equilfbrio das cargas e suporta variagoes 
de -25% na tensao de entrada. Conta com geren- 
ciamento remoto via RS-232 ou TCP/IP e pode ser 
utilizado tambem nos segmentos farmaceutico, co- 
mercial e outros de medio a grande portes. 

Schneider Electric Brasil Ltda. 

Sao Paulo, SP 
Tel.: 11 4501-3434 




ccc.br@schneider-electric.com 

schneider-electric.com.br/Dt/work/suDDort/onde-comDrar/ 















Lenze 


Samos urn dos tide res mundiais em tecnologia, 
solucoes de automatic industrial e vanguarda na 
I rid u stria 4.0 tom pesquisa e desenvolvimento, 



Com Lima completa estrutura de vendas e services 
no Brasil, suportamosseu projeto de maquma desde 
sua concepgao com engenharia do aplicagao focal a 
operateo com serves de pos-vendas diferenciados 
para garantir a maxima performance e produtividade 
de seuequiparnento. 


Tecnologia alema de ponta e garantia de per¬ 
formance para seu projeto de automatic In¬ 
dustrie I, oferecemos mais de 70 an os de know¬ 
how e conhecimento com amplo portfolio de 
produtos e sokigoes para aplicagdes de motion 
control, PCs industrials, softwares de engen ha¬ 
rm, control adores Idgico programaveis, sistemas 
remotes de l/O's, tHMs, inversores de frequence, 
servo-motores, servo-drives, motores, redutores 
e motorredutores. 



Os 5 passos para sua 
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Lenze 


Motoesmeril de coluna 

usa motor de alto torque com 3.400 rpm 



Adequado as Normas NR-09, NR-10, NR-12, 
NR-15 e NR-17, o motoesmeril de uso indus¬ 
trial da Teclago, fabricado no Brasil, e dimen- 
sionado para afiar ferramentas, arredondar 
cantos e retirar rebarbas, entre outras aplica- 
goes. Usa motor de alto torque com velocidade 
de 3.400 rpm e conjunto de desbaste com dois 
rebolos, contando com sistema de freio por 
pulso de corrente continua que para os rebo¬ 
los apos 3 s a partir do acionamento do botao 
“desliga”. Tern estrutura de ago tratado prote- 
gida com pintura eletrostatica a po resistente a 
corrosao; guarnigoes de protegao do rebolo em 
alumfnio fundido e com pintura padrao indi- 
cando partes moveis; e apoio para ferramentas. 
Possui ainda sistema de protegao contra curto- 
-circuito; botao de emergencia monitorado ti- 
po cogumelo padrao ABNT; botao reset: chave 
rotativa com sistema de travamento por cade- 
ado; e carenagem com aletas de acrilico para 
proteger o operador de fagulhas geradas pelo 
processo de desbaste. 

Teclago Industria e Comercio Ltda. 

Vargem Grande Paulista, SP 
Tel.: 11 4158-9225 
vendas@teclaao.com.br 

teclaao.com.br 


Sensor para fuso de esferas 

detecta sobrecargas 


Atuadores eletricos heavy duty 

trabalham em ciclos pesados 


A Steinmeyer e a IFM Elec¬ 
tronics Module desenvolve- 
ram o Guard Plus, urn sistema 
de monitoramento para fusos 
de esferas. 0 sensor analisa a 
temperatura e a pre-carga di- 
retamente na zona de contato 
rolante. 0 modulo eletronico 
do Guard Plus converte e analisa os sinais do sensor e se comuni- 
ca com o controle da maquina monitorada que, atraves de paineis 
luminosos, indica a necessidade de futura troca do fuso de esfe¬ 
ras. 0 sistema consegue efetuar avaliagoes mesmo com cargas de 
trabalho sobrepostas ou extraordinary. Com o Guard Plus e pos- 
sivel obter elevados indices de economia devido a manutengao 
preventiva, pois o sistema avisa antecipadamente da futura neces¬ 
sidade de intervengao, eliminando o risco de falhas e paradas nao 
programadas. 0 sistema armazena as informagoes do monitora¬ 
mento, podendo criar relatorio de analise de carga sobre o fuso. 




Estao disponfveis nos 
modelos RSX080, pa¬ 
ra solugoes que exi- 
gem forgas ate 80 kN 
(18.000 Ibf), e RSX096, 
com 130 kN (30.000 
Ibf). Com grau de pro¬ 
tegao IP 65 ou, como 
opcional, IP 67, os atu¬ 
adores RSX daToloma- 
tic sao resistentes a agua de limpeza leve e a poeira do ambiente, 
possuindo classificagao para operar em condigoes extremas co¬ 
mo, por exemplo, climas trios. Sao indicados para prensagem, 
furagao, estampagem, rebitagem, fixagao, brasagem, moldagem 
por injegao e serragao. Podem ser construtdos de ago inox 316 e 
epoxi com grau alimentfcio (de acordo com a USDA), mostran- 
do-se indicados para dosadoras volumetricas e aplicagoes de 
elevada forga para alimentos e bebidas. 


Broca em HSS 

possui tres arestas de corte 



A Tritan-Drill e uma nova linha de brocas construfda com tres 
arestas de corte. A nova versao universal, fabricada em HSS, foi 
desenvolvida para maximizagao de custos em produgao de pe- 
quenas series. Gragas ao formato da aresta de corte principal e a 
ponta acentuada, que previne escorregamentos, e robusta mesmo 
em situagoes diffeeis de usinagem. Os cantos das arestas de corte 
sao mais estaveis, o que significa redugao de danos, permitindo 
uma superficie mais suave. Essa geometria especial elimina a ne¬ 
cessidade de puncionar o centra do furo e facilita o trabalho com 
furadeiras de mao. Seu revestimento e otimizado para furagao uni¬ 
versal, podendo ser usada em materials diferentes sem prejufzos 
para a vida util da ferramenta. 


August Steinmeyer GmbH & Co. KG 

Albstadt, Alemanha | Tel.: 49 0 7431 1288-0 
info@steinmever.com I drive.steinmever.com 


Tolomatic 

Hamel, MN, EUA | Tel.: 1 800-328-2174 
info@tolomatic.com I tolomatic.com 


MAPAL do Brasil - Ferramentas de Precisao Ltda. 

Ibirite, MG 


Tel.: 31 2191-82001 comunicacao@br.mapal.com mapal.com/pt 
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40 ANOS de TRADipAD Mais protepao e segurari^a pra suas maos. 



DE 1*4(49 0U4LIWERUII. mWHMIWl 

ann 

Tel, (11)2274-2800 Fax (11) 2274-6570 



m.\ 




Site: www.seikiluvas.com.br e-mail: vendas@seikHuvas.com.br 


OUVIDORtA: ouvidoria@seikiluvas.com.br 
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tecnicas 


Acesso rapido, facil e gratuito a mais de 240 mil produtos com especificacao 


f ■ 


t^cnica e detalhada e 66 mil fornecedores de produtos e servigos industrials. 






















News tudo o que voce precisa para especificar 


seguranga. Ganhe tempo e se atualize! 
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Atualize-se 
com as principals 
notfcias do setor 



Sey newsletter semanal e gratuito com as principals novidades 
industrials pesquisadas nos mercados nacional e intemacional. 

















OR 



F i x a 9 a o 

Solugoes de Fixagao Industrial 

Qualidade e Tocnologia Diferenctada 

Rrbitrrs ostruturais 



■ RebitEfS triform 

• Re bites hermeticos 

Pamfusos, porcas e espngadores autocravantes 

■ Pinos e buchas de sofda rapaeitiva 
Rebitadeiras a bateria 

• Rebitadeiras manuais eompactas 

■ Rebitadeiras hidroprveumaticas 
de atta performance 

Assistertda tecnica propria 
especralizada, com estoque 
complete de pegas de reposigao. 






PoTcti 
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orbrasif@orbrasil.com.br “Www.orbrasiLcoin.br' (11) 3303-7000 


Camera acustica 

possui 56 microfones 

Ganhadora do premio i-NOVO 
Design Awards, a Bionic XS- 
56 da CAE Software & Systems 
consiste em urn conjunto de 
microfones, com distribuigao 
otimizada, que garante uma perfeita 
localizagao da fonte sonora e urn 
alto alcance dinamico. Os sete 
bragos destacaveis dos microfones 
sao faceis de configurar (setup em 
cerca de urn minuto) e o tamanho 
pequeno do sistema (270 mm com 2,6 kg) favorece a mobilidade. A aquisigao de dados do 
hardwares integrada a camera acustica, dispensando equipamentos de medigao adicionais. 
A Bionic XS-56 e tipicamente usada para medigao ambiental, detecgao de vazamentos, 
localizagao de rufdos, zumbidos e rangidos, rufdos automotivos (internos ou externos), 
garantia da qualidade, desenvolvimento de produto e para fontes de rufdos transitorias ou 
estacionarias. A taxa de amostragem e de 48 KHz, a faixa de frequencia dos microfones 
varia de 10 Hz a 24 KHz, a faixa de operagao sonora e de <33 dB a 120 dB, a faixa de analise 
dinamica e de ate 40 dB e a resolugao, de 24 Bits. 

CAE Software and Systems GmbH 

Gutersloh, Alemanha | Tel.: 49 5241 21142-0 
info@cae-svstems.de I caesvstems.de 



Garra industrial 

certificada para operagao colaborativa 



A Co-Act EGP-C, da SCHUNK INTEC, e a primeira gar¬ 
ra certificada e aprovada para operagao colaborativa pe- 
lo orgao DGUV (seguro social alemao contra acidentes 
de trabalho). A garra paralela compacta de dois dedos, 
montada com capa de protegao contra colisao, abrange 
ampla gama de aplicagoes que vao desde montagens de 
componentes pequenos em produtos eletronicos e de 
bens de consumo ate o setor automotivo. Na SCHUNK, 
ela e prototipo em uma estagao de trabalho colaborati¬ 
va humano-robo (HRC) na montagem de garras. Satis- 
faz os requisites da norma ISO/TS 15066 e e projeta- 
da para nao ferir pessoas. Pode ser controlada de for¬ 
ma simples por meio de sinal digital I/O, sendo adequa- 
da tambem para uso movel, pois atua sob tensao de 24 V cc. E fornecida como uma unidade pre-mon- 
tada, com a interface adequada para os cobots dos fabricantes KUKA, Fanuc ou Universal Robots (de- 
mais marcas mediante solicitagao). 


SCHUNK INTEC-BR 

Maua, SP I Tel.: 11 4468-68881 info@br.schunk.com I schunk.com 


Juntas de expansao 

oferecem elevada resistencia a compressao 


As juntas de expansao e os foies metalicos da Wit- 
zenmann permitem movimentos axial, angular e lateral 
inerentes a sistemas de tubulagoes. Equipadas com fo¬ 
ies de camada unica ou multicamadas, as juntas de ex¬ 
pansao apresentam elevada resistencia a compressao, 
mantendo simultaneamente alta flexibilidade. A ampla 
linha de produtos da empresa inclui juntas de expan¬ 
sao standard (produgao seriada) com diametro nominal 
(DN) de 100 ate 3.000. Oferecem alto ntvel de seguran- 
ga, gragas a estrutura do foie com paredes multicama¬ 
das; resistencia a temperatura e a corrosao; carga redu- 
zida nos suportes fixos por meio de ancoragem; e com- 
pensagao de movimentos e expansao termica. 



■ 


Witzenmann do Brasil Ltda. 

Pinhais, PR | Tel.: 41 3525-0700 | sales-br@witzenmann.com witzenmann.com 


Controlador Edge/Gateway-loT 

monitora em tempo real 



0 sysWORKXX CTR-700 da SYS TEC Eletronic e 
a combinagao de urn controlador Edge com urn 
loT-Gateway, para aplicagoes industriais ou resi¬ 
dencies smart, com sistemas de geragao de ener- 
gia solar ou gerador diesel, por exemplo, voltado 
ao gerenciamento e otimizagao de energia, ras- 
treamento de ativos/pessoal, monitoramento de 
produgao e manutengao preditiva. Possui pro- 
cessador NXP i.MX7 Dual Cortex-A7, com 1.000 
MHz, 1.024 Mb de memoria RAM, 8 GBb eMMC de armazenamento interno, CAN, SIO, USB Host, SD Card 
e Linux console. Quanto as interfaces I/O, apresenta 16 safdas digitais, 16 entradas digitais, 2 Relay, 4 en- 
tradas analogicas, 2 Ethernet de 1.000 Mbps, 3 portas seriais (RS-232/RS-485) e 2 CAN2.0. Tern progra- 
magao feitavia IEC 61.131-3 & loT languages, sistema operacional Linux/Debian, PLC RuntimeOpenPCS 
- IEC 61.131-3, Wiring Editor Node-RED e adicionalmente as linguagens C#/C/C++. 


SYS TEC eletronic GmbH 

Heinsdorfergrund, Alemanha | Tel.: 49 3765-38 60 001 info@svstec-eletronic.com svstec-electronic.com/en/ 


Sapata para polimento 

beneficia quartzitos 


Desenvolvida para uma produgao de 70 chapas sem necessidade de 
intercalar materiais macios, a nova sapata para polimento da linha 
QAN50, da Tyrolit, tern como toco principal o quartzite - material cuja 
aparencia remete ao marmore -, propiciando qualidade do polimento e 
a quantidade do produto final resultante, que ganha com consideravel 
aumento de produgao. Abrasivo espatulante, com uma liga pouco ma- 
cia e diamantes com alta eficiencia de code, a sapata QAN50 atua de 
modo que o diamante prolonga sua capacidade de code e, quando es- 
te declina, automaticamente e expelido da sapata, dando, assim, lugar 
a outro diamante que fara o mesmo ciclo, garantindo que a ferramenta 
trabalhe de forma perfeita no quartzite. 

Tyrolit do Brasil Ltda. 

Cabreuva, SP I Tel.: 11 4529-87001 iose.marcandalli@tvrolit.com | tvrolit.com.br 
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IP55/TFVE MOTOFREiO 
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Sistema de produgao MBE 

faz substratos de ate 0 4” 



0 sistema de produgao por feixe molecular epitaxial GENx- 
celTM da Veeco foi o vencedor do CS Industry Award 2018, 
na categoria inovagao. 0 GENxcel™ e uma expansao do 
GENxplor™, que fazia substratos simples com 3”, com ele- 
vada qualidade de crescimento epitaxial em substratos sim¬ 
ples de 4”. A solugao GENxcel possui sistema de transferen- 
cia manual facil de usar, 12 portas de entrada, eletronica mo- 
derna e totalmente integrada estruturalmente para otimizar 
a composigao do layout do laboratorio (ocupa 40% menos 
espago quando comparado a outros sistemas BEM). E ideal 
para pesquisas de ponta em uma ampla variedade de mate¬ 
rials como GaAs, nitretos e oxidos. Possui software integra- 
do Molly® que facilita a escrita de receitas, controle de cres¬ 
cimento automatico e gravagao de dados Always-on, aque- 
cedor de substrato de ultra-alta temperatura Nova™, com de- 
sempenho comprovado a 1.850°, e expansao direta para os 
sistemas MBE GEN20™, GEN200® e GEN2000®. 

Veeco Corporate 

Plainview, NY, EUA | Tel.: 1 516 677-0200 
veeco.com/contac-us I veeco.com 


Limpador de piso robotico 

atua de forma autonoma 



Versatil, o primeiro limpador de piso robotico da nova serie KI¬ 
RA, langado pela Karcher no mercado brasileiro, pode ser usa- 
do com economia mesmo em pequenas superficies - o consumo 
sempre se adapta a velocidade da maquina -, retornando a sua 
estagao de acoplamento para recarregar as baterias de fons de If- 
tio, se preciso. Dotado de configuragao rapida e simples, com- 
posta de tres etapas, o KIRA B 50 pode armazenar varios mapas, 
acessfveis em tela touchscreen. 0 robo calcula a rota de limpeza 
mais eficiente e conta com pre-varrigao, tecnologia de rolo para 
sujeiras densas, admitindo a limpeza proxima a borda - aproxi- 
ma-se de paredes ou prateleiras ate a distancia de 10 cm e esten- 
de uma vassoura lateral umida, dispensando o retrabalho manu¬ 
al. Inclui sistema multissensor, que captura seu escopo de agao 
e cria uma especie de para-choque virtual, que reconhece pesso- 
as e obstaculos (inclusive paineis de vidro), e evita ou para an¬ 
tes deatingi-los. 

Karcher Industria e Comercio Ltda. 

Vinhedo, SP I Tel.: 19 3884-91001 karcher.com.br 


Impressora a Laser 3D 

tern resolugao ate 100 pm 



A 3D Form 2 da Formlabs permite a impressao de superficies 
com acabamento mais suave, e elevada qualidade e resolugao, 
mostrando-se indicada para aplicagoes em odontologia, enge- 
nharia, joalheria, entre outras. 0 sistema trabalha com a tecno¬ 
logia de estereolitografia e possui sistema de alimentagao de 
resina automatico. Seu tanque de impressao tern dimensoes 
de 145 x 145 x 175 mm, e aquecido com temperatura de tra- 
balho constante de 35°C, e traz sistema para remogao de par- 
tfculas solidas e agitagao da resina. Utiliza Laser de Classe 1, 
140 microns, potencia de 250 mW e certificado EN60.825- 
1:2.007. Oferece conectividade Wi-Fi, Ethernet e USB. Sua tra- 
jetoria optica e protegida e os controles sao feitos atraves de 
painel touchscreen com tecla push-button. 

Formlabs Inc. 

Somerville, MA, EUA | Tel.: 1 617 702 8476 
formlabs.com/companv/contact/ 1 formlabs.com 


Carro eletrico para tambores 

opera com motor ca 



0 Ergo-PWPL-750 e urn carro eletrico que engata, levan- 
ta, abaixa e move todos os tambores de ago, plastico e fi- 
bra. Equipado com motor eletrico de corrente alternada 
(que aumenta o tempo de uso por carga da bateria e re- 
duz a necessidade de manutengoes), tern capacidade pa¬ 
ra mover para frente, para tras, elevar e abaixar tambo¬ 
res com praticidade e seguranga. Possui mecanismo de 
engate exclusivo Parrot-Beak®, apresentando capacida¬ 
de de carga de 650 a 1000 libras (294 a 454 kg) e con¬ 
trole feito por urn sistema totalmente programavel. Co¬ 
mo opcionais, vem com freio regenerativo e varios tipos 
de rodas para pisos especfficos. Pode ser projetado pa¬ 
ra tambores e aplicagoes fora do padrao, com protegao 
EE e protegao contra fafscas para atividades com risco 
de explosao. 

Liftomatic Material Handling Inc. 

Buffalo Groove, IL, EUA 
Tel.: 847 325-2930 
info@liftomatic.com 

liftomatic.com 
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Disjuntor de caixa moldada 

indicado para instalagoes complexas 




Projetado para oferecer maior numero de manobras eletri- 
cas e mecanicas com seguranga, o disjuntor de caixa mol¬ 
dada da nova linha Asgard, da Steck, esta disponfvel com 
correntes nominais que vao de 10 a 1.250 A, sendo indica¬ 
do para instalagoes complexas. A linha Asgard contempla 
disjuntores termicos e magneticos fixos SDJ, em versoes com capacidade standard (S) e com ca- 
pacidade alta (H); e disjuntores termicos ajustaveis e magneticos fixos SDA, em versoes com ca¬ 
pacidade standard( T) e com capacidade alta (M). 


Steck Industria Eletrica 

Sao Paulo, SP I Tel.: 11 2248-70001 contato.vendas@steck.com.br | steck.com.br 


Empilhadeira eletrica retratil 

atua em corredores de 2.854 mm 

De design ergonomico, robusto e compacto, a empilhadei¬ 
ra eletrica retratil SRX16, da Clark, pode movimentar paletes 
padrao (1.000 x 1.200 mm), em corredores a partir de 2.854 
mm, e tern capacidade para 1.600 kg de carga, operando 
acionada por bateria de 48 V. Projetada com diferenciais co- 
mo ajuste de diregao em 180 / 360°, proporciona facilidade, 
praticidade e ergonomia ao operador, assim como facil aces- 
so ao seu compartimento, gragas a posigao dos degraus e a 
distancia de 380 mm do chao. Alem disso, a nova empilha¬ 
deira eletrica possui quatro modos de condugao ajustaveis, 
assento confortavel de Vinil padrao e ajuste de peso para os 
operadores. Construfda com tecnologia AC livre de manutengao, a SRX16 tern projeto blindado (IP 
43), protegao contra superaquecimento; diagnostico via painel de instrumento; e pontos de manu¬ 
tengao de facil acesso, a qual deve ser feita a cada 1.000 h de uso. 

Clark Material Handling Brasil S.A. 

Vinhedo, SP | Tel.: 19 3856-90901 clarkemDilhadeiras.com.br 



Maquina de pre-ajuste 

ideal para ferramentas multiarestas 

A presetter de ferramentas Uno autofocos da Hai- 
mer do Brasil oferece as vantagens de urn spindle 
semiautomatico para determinagao de medidas de 
ferramentas multiarestas em urn unico piano. Sua 
construgao robusta em ferro fundido cinzento confe- 
re grande durabilidade e estabilidade, permitindo re- 
petibilidade de leitura de ±2 pm. Possui tela touch de 
2”, ajuste fino motorizado no eixo C, indexagao mo- 
torizada 4 x 90°, freio de spindle, fixagao por vacuo, safda de dados via USB/LAN, impressora de eti- 
quetas e diversas outras funcionalidades padrao. Mede ferramentas com diametro maximo de 400 
mm, sendo 100 mm maximo na boca do calibre para medigao do lado oposto, longitude maxima no 
eixo Z de 400/700 mm e peso maximo de 30 kg. 

Haimer do Brasil Ltda. 

Campinas, SP I Tel.: 19 3397-84641 haimer@haimer-brasil.com I haimer-brasil.com 




Separadores e decantadores 



A Flottweg apresenta duas novas solugoes para separagao so- 
lido-lfquido: o separador centrifugo AC 1.200 e o decantador 
centrifugo Z2C. 0 AC 1.200 traz como novidade a solugao de 
deslizamento sobre patim, trazendo como vantagens a facil inte- 
gragao em processos ja existentes, alem da aplicagao facil e fle- 
xivel. 0 decantador centrifugo Z2C e urn modelo compacto com 
as principals fungoes para diferentes areas, como industria bio- 
qufmica. Oferece a capacidade de trabalhar sobre condigoes de 
produgao flutuante e frequente troca de produtos, com o mesmo 
desempenho de maquinas grandes, sendo ideal para lotes pe- 
quenos ou ciclos rapidos. Ambos possuem controle totalmente 
automatico e monitoramento facil/intuitivo (Industria 4.0). 

Flottweg do Brasil Ltda. 

Vinhedo, SP | Tel.: 19 3836-5300 
admin-fwbr@flottwea.com I Flottwea.com/pt/ 


Impressora 3D 

reproduz pegas em diversos metais 

A SKA apresenta a 
impressora 3D “Stu¬ 
dio System” pro- 
duzida pela Desk¬ 
top Metal. Trata- 
-se de uma maqui¬ 
na compacta para a 
impressao, em am- 
bientes de engenha- 
ria, de pegas de geo- 
metria complexa, em 
diversas ligas metalicas, como ago inox, cobre e ago-ferra- 
menta a custos significativamente inferiores, gragas ao seu ex- 
clusivo e revolucionario sistema de impressao metalica re- 
alizado por extrusao de hastes de po metalico aglutinado, 
semelhante ao processo por deposigao de material fundido 
(FDM). 0 sistema completo e composto, alem da impresso¬ 
ra, por uma unidade deaglutinadora (debinder) - que remo¬ 
ve o aglutinante primario por submersao das partes “verdes” 
- e por urn forno, responsavel pelo processo final de sinte- 
rizagao das pegas. 

SKA Automagao de Engenharias Ltda. 

Sao Leopoldo, RS | Tel.: 51 3591-29001 ska.com.br 


Ferramenta abrasiva 

reduz custo/tempo de usinagem 



Desenvolvida para inovar o trabalho de usinagem de revestimen- 
tos e superficies extremamente duras, utilizadas na industria de 
turbinas eolicas, construgao naval, fabricagao de armas e tambem 
na produgao de moldes, a Tyrolit Power, nova ferramenta abrasi¬ 
va da Tyrolit, combina cabelo natural escovado e uma camada de 
apoio de diamante, que permite conferir acabamento de superft- 
cie mais controlado, com menor custo e tempo de usinagem, em 
comparagao aos flaps duplos convencionais. Projetada para ope- 
rar quatro vezes mais rapido e reduzir o esforgo em 75%, a nova 
ferramenta propicia alta eficiencia economica, bem como reduz a 
vibragao e evita a sfndrome do “dedo branco”, muito comum no 
manuseio de flaps duplos convencionais. Possibilita que o opera- 
dor trabalhe de forma controlada, resultando na entrega de acaba- 
mentos de superficies uniformes, mesmo de moldes. 

Tyrolit do Brasil Ltda. 

Cabreuva, SP | Tel.: 11 4529-8700 | tvrolit.com.br 
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Aplicada a vida. 


Ciencia 
melhorando a 
vida das pessoas. 

E isso que fazemos 
ao redordo mundo. 


Imaginar o amanha para transformar o hoje 
e surpreender sempre: essa e a vocagao da 3M. 
Somos 90 mil colaboradores e 10 mil cientistas 
em mais de 70 paises. Estamos organizados 
em 5 grupos de negocios: Consume, Saude, 
Eletrdnicos e Energia, [ndustria, Seguranga e 
Graficos. Juntos, produzimos 55 mil produtos 
que tornam a vida mais facil, melhor e mais 
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T e, pessoas ao redor do mundo. 
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Motores sem escovas 

com torque ultra-alto 


Projetados com maior capacidade de torque (ate 41,6 mNm), os 
dois novos motores sem escovas de quatro polos e sem ranhu- 
ras, 22ECT35 de 35 mm e 22ECT48 de 48 mm, langados pela 
Portescap, sao leves (pesam 28% menos em relagao aos mo- 
delos semelhantes) e vem em urn pacote compacto que ajuda 
ainda mais a miniaturizagao das aplicagoes, podendo ser utili- 
zados em robos humanoides, equipamentos de automagao de 
laboratory, agarradores eletricos e dispositivos de inspegao de 
solo. Ambos oferecem quase 50% mais de torque continuo em 
comparagao com os motores semelhantes, e sao otimizados pa¬ 
ra atuar com torque alto e continuo em velocidades baixas a me- 
dias, maximizando a potencia entre 10.000 e 20.000 rpm. 

Portescap 

Barueri, SP | Tel.: 11 3879-66031 vendas@Dortescap.com 
portescap.com.br 



Maquina CNC de eletroerosao a fio 

proporciona menos quebra de fio 



A G32S, distributda no Brasil pela Vitor & Buono, compoe a 
nova geragao de maquinas EDM da CHMER, caracterizada por 
uma usinagem mais precisa e repetitiva gragas a urn sistema 
HP-AVR estabilizador de potencia que reduz a incidencia de 
quebra de fios. Urn hardware grafico com AWT (Abstract Win¬ 
dowing Toolkit) de nova geragao assegura urn code extrema- 
mente preciso enquanto uma nova fonte de alimentagao G7 ga- 
rante maior durabilidade dos componentes devido a baixa tem- 
peratura de operagao proporcionada por urn avangado transis¬ 
tor Cool Mosfet que reduz a impedancia do circuito em ate 40%. 

Vitor & Buono 

Sao Paulo, SP | Tel.: 11 3376-7777 
contato@vitorbuono.com.br I vitorbuono.com.br 
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Robo colaborativo 

pode ser adquirido no modelo de locagao 

Desenvolvido pa¬ 
ra atender aos mais 
diversos merca- 
dos, como farma- 
ceutico, de bens de 
consumo, automo¬ 
tive, logfstica, me- 
talmecanico e de 
linha branca, entre 
outros, trabalhan- 
do lado a lado com 



pessoas, e com se- 
guranga, o novo ro¬ 
bo colaborativo, da 
Pollux e monitora- 
do por meio de sis¬ 
tema remoto via rede Wi-Fi ou 3G, o que permite alterar sua 
funcionalidade durante o servigo. Pode ser adquirido no mo¬ 
delo de locagao (RaaS) e conceito pay per use. 


Pollux Automation 

Joinville, SC 

Tel.: 0800 606-0800 147 3025-9000 
DOllux.com.br 


Celula de paletizagao robotizada 

equipadacom 4 ou 6 eixos 



Desenvolvida para oferecer precisao de centesimos de milime- 
tro na determinagao do ponto de colocagao da carga paletizada, 
a celula de paletizagao robotizada MPR, da Mesal, funciona com 
velocidade constante, possibilitando trabalho em turnos de sete 
dias/semana, 24 h/dia, com baixo custo operacional e de manu- 
tengao. Funciona com robo usado em movimento rapido ponto 
a ponto, projetado para ser flexfvel para os diversos processos 
ttpicos de pa I etizagao/despa I et i zagao e movimentagao de produ- 
tos. Equipado com quatro ou seis eixos de acionamento eletrico 
com manejo interno, o robo possui urn brago longo articulado, 
oferecendo maior gama de funcionamento, com variaveis tem¬ 
pos de ciclo para propiciar alto desempenho. 

Mesal Maquinas e Tecnologia Ltda. 

Bento Gongalves, RS | Tel.: 54 2102-6400 
mesal@mesal.com.br I mesal.com.br 


Sistema de limpeza de soldas 

ideal para trabalhos em campo 



Portatil e ergonomicamente projetado para trabalhos em cam¬ 
po e restauragoes, podendo suportar aplicagoes pesadas de 
uso industrial, o equipamento de limpeza para solda Surfox 
Basic, da Walter, remove a descoloragao causada pela solda 
em ago inox de maneira rapida e facil, ao mesmo tempo em 
que passiva por compieto a superficie do ago inoxidavel atra- 
ves de um processo eletroqufmico, utilizando uma solugao 
eletrolftica a base de agua. Essa solugao e ativada por uma 
corrente eletrica para a limpeza de soldas. 0 processo leva 
apenas alguns segundos, sem danificar ou riscar a superficie 
da pega. Possui certificagao NSF, que aprova seu uso na in- 
dustria alimenticia. 

Walter Industria e Comercio Ltda. 

Sao Paulo, SP I Tel.: 11 3783-95001 walter.com 
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Booster hidraulico para gases 

permite compressao ate 15.000 psi 



0 H-Drive Haskel foi projetado para fornecer o melhor 
desempenho em operagoes com diferentes pressoes, com 
eficiencia e facilidade de manutengao, possuindo vedagoes 
produzidas para extensa vida util. Sua tecnologia garante otimo 
desempenho em todo tipo de aplicagao de servigo pesado, 
incluindo servigo de gas hidrogenio. Apresenta configuragoes 
de urn estagio de dupla agao modular e modelos de dois 
estagios, permitindo a compressao ate 15.000 psi (1.034 bar). 
Disponivel em unidade simples ou montado em skid padrao 
ou personalizado, o H-Drive fornece em altas pressoes sem a 
necessidade de compressores de diafragma, tornando-se uma 
escolha para as estagoes de combustfvel de hidrogenio. 

Flutrol Comercio e Controle de Fluidos Ltda. 

Sao Paulo, SP | Tel.: 11 2940-9053 
contato@flutrol.com.br I flutrol.com.br 



Conectores de mola 

possuem contatos de compressao 


Atendendo a novos conceitos de tecnologia de automagao, 
relativos a conexao para placas PCB, os conectores de mo¬ 
la Metz Connect SC30 / SL30, com contatos de compressao, 
disponibilizados ao mercado pela SOB Schurter + OKW do 
Brasil, tern nova mola para blocos terminals de fixagao com 
contatos de montagem, sendo ideal para dispositivos compac- 
tos, montados em paredes ou em dispositivos embutidos. Per- 
mitem que o usuario apenas empurre os cabos para a entrada 
do fio, para fazer a conexao rapida e segura, requerendo for- 
ga minima para conectar e desconectar a placa de circuito im- 
presso ao conector do PCB, alem de minimizar erros do usua¬ 
rio. Tern movimento do contato de compressao da mola, admi- 
tindo que as placas PCB sejam conectadas ao terminal em va- 
rias possibilidades de encaixe. Encontram-se disponfveis em 
versao soldavel; versao plugavel com 90 e 180°; com dois a 
12 polos; em passos de 3,5/5 mm e 150/300 V; e com dois a 
12 polos com opgoes para solda em SMD. 

SOB Schurter+OKW do Brasil Comps. Eletrs. Ltda. 

Sao Paulo, SP | Tel.: 11 5090-0030 
info@sob-brasil.com I sob-brasil.com 


Perfil LED Lente 

suporta locais umidos/externos 



Desenvolvido para protegao de fitas de LED, o novo perfil LED 
lente, langado pela Alamo Plast, conta com lente que promove a 
dispersao da luz, melhorando a eficiencia do LED. Fabricado com 
composto de PVC flexfvel cristal (dureza 80 Shore), nao amarela 
com o tempo e admite o uso de fitas de LED em ambientes umi- 
dos e externos. Dotado de desenho feito para aumentar a disper¬ 
sao de luze impedir a visualizagao doselementos dafita, apresen¬ 
ta design interno que conta com pequenas ranhuras para evitar a 
visualizagao interna e, ao mesmo tempo, coloca uma lente sobre o 
LED, dispersando de forma eficiente a luz. Produzido com dimen- 
soes de 20 x 12 mm (largura x altura), e fornecido em bobinas de 
100 m, podendo acomodar qualquer tamanho de fita de LED, que 
pode ser vedada nas pontas, usando-se silicone incolor (nao for¬ 
necido). Resistente a poeira, agua e a solventes, suporta intempe- 
ries e a luz solar, tolerando temperaturas de -15 a 70°C. 

Alamo Plast Ltda. 

Caxias do Sul, RS | Tel.: 54 3028-6487 
alamoDlast@alamoplast.com.br I alamoDlast.com.br 


Machos laminadores 

reduzem os esforgos de code em ate 30% 



Produzidos com materia-prima de alta qualidade e cobertura de 
TiCN, os novos machos laminadores da linha Pionex, langados pe¬ 
la Guhring, reduzem os esforgos de code em ate 30%, proporcio- 
nando maior durabilidade a ferramenta e melhor qualidade da rosea 
(nao gera cavacos). Oferecem tambem como diferencial a otimiza- 
gao do formato do polfgono que, em conjunto com o tratamento su¬ 
perficial, nao so previne o desgaste como proporciona alta durabili¬ 
dade; e, associada ao novo sistema de otimizagao dos canais de lu- 
brificagao, garante melhor lubricidade na aplicagao. Os novos ma¬ 
chos laminadores Pionex dispoem de itens com rosea metrica, me- 
trica fina e com e sem refrigeragao interna, inclusive com refrigera- 
gao radial. Possuem tolerancia de haste igual a h6, o que significa 
que podem ser utilizados na maioria dos mandris do mercado. Tern 
ampla aplicagao em diversos materials, como agos, agos-liga, inox, 
alumfnio, ligas de titanio e de Inconel, entre outros. 

Guhring Brasil Ferramentas Ltda. 

Salto, SP | Tel.: 11 2842-3066 
vendas@auhrina-brasil.com I auhrina.com.br 


Fresas helicoidais 

tern ponta intercambiavel 


Projetadas especificamente com foco nos fabricantes do setor 
aeroespacial, as cinco novas fresas helicoidais da famflia T4- 
12, langadas pela Seco Tools, aumentam a flexibilidade no fre- 
samento de longo alcance, sendo destinadas a operagoes eco¬ 
nomicas e versateis de fresamento de desbaste e semiacaba- 
mento. Oferecidas em tres novos tamanhos em sistema me- 
trico e dois imperials, as fresas helicoidais tangenciais pos¬ 
suem pontas intercambiaveis, estando disponfveis com dia- 
metros de 40 a 100 mm (2 a 4”). Dotadas de extremidade tra- 
seira HSK-100A, otimizam as operagoes de fresamento late¬ 
ral, assim como se sobressaem em aplicagoes com materials 
viscosos, como agos inoxidaveis e ligas de alta temperatu- 
ra. Possuem geometrias e classes de pastilhas de code livre, 
permitindo fluxo de cavacos eficiente e proporcionando esta- 
bilidade. 

Seco Tools Industria e Comercio Ltda. 

Sorocaba, SP | Tel.: 15 2101-8600 
secoadm@secotools.com I secotools.com.br 
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Perfiladores a Laser 3D 

operam de forma simplificada e precisa 



Uma nova linha de 
perfiladores a Laser 
foi apresentada pe- 
la Cognex, a In-Si¬ 
ght Laser Profiler, que 
une a facilidade do 
uso intuitivo e des- 
complicado com lei- 
tura precisa e confiavel. A combinagao do controlador de vi- 
sao VC200 a interface de usuario In-Sight Easy Builder faz do 
In-Sight uma ferramenta extremamente util para obter medi- 
goes de altura, folga, posigao e angulo e detectar defeitos no 
chao de fabrica. A visualizagao movel e independente de pla- 
taforma fornece acesso aos HMIs de qualquer lugar na rede. 


Cognex Corporation 

Natick, MA, EUA 

Tel.: 11 2626-73011 contactus@coanex.com coanex.com 


Equipamentos de soldagem TIG 

em tres novas versoes 



Praticos e silenciosos, os novos equipamentos de soldagem 
TIG, da Fronius, MagicWave 230i e 190, e TransTig 230i, 
sao dotados de menu com navegagao intuitiva, e estao dis- 
pontveis com nova tocha de solda, para manuseio preciso, 
em diversas tensoes. A fonte de solda com o melhor desem- 
penho e a MagicWave 230i, para soldagem de ca, pois pode 
se comunicar via Bluetooth, WLAN e tecnologias NFC com 
outros dispositivos e se conectar com eles em rede. A Magi¬ 
cWave 190 e voltada a soldagem de materials como ago, ago 
inox ou alumtnio - a fonte de ca e fornecida com refrigera- 
gao a gas, sendo ideal para diferentes areas de uso. A Trans- 
Tig 230i, para soldagem cc, pesa apenas 15,9 kg e e apro- 
priada para todas as aplicagoes de soldagem, exceto de alu¬ 
mtnio, possibilitando tambem conexao via Bluetooth, WLAN 
e NFC, bem como se conectar sem fio com dispositivos, co¬ 
mo urn capacete de soldagem inteligente, urn controle remo¬ 
te ou ate urn smartphone. 


Fronius do Brasil 

Sao Bernardo do Campo, SP 

Tel.: 11 3563-38001 sac@fronius.com www.fronius.com.br 


Gerador a gas natural 

supera 2.000 kW de potencia 



Detector de objetos por Laser 



melhora pureza na reciclagem 


Construfdo com design multiturbo, o novo gerador a gas natural de 60 Hz e 91 L, da Serie 
QSV91 atualizada, langada pela Cummins, funciona com motor i-turbo de 18 cilindros, ofe- 
recendo eficiencia eletrica de mais de 38,3%, assim como potencia superior a 2.000 kW em 
baixas emissoes, ate 0,5 g / hp-h, e NOx sem pos-tratamento, alem de atender aos requisi¬ 
tes da Norma ISO 8528-5 G1. Desenvolvido para funcionar em ambientes extremos, e capaz 
de operar em temperaturas ambiente ate 55°C e a 1.500 m acima do ntvel do mar, com am- 
pla variedade de aplicagoes. Pode funcionar em modo de energia conttnua e em espera a 60 
Hz, com o uso de gerador unico de 1,54 MWe a 2 MWe. Esta serie atualizada proporciona 
flexibilidade de combusttvel, podendo produzir eletricidade a partir de gasodutos de gas na¬ 
tural ou outros combusttveis alternativos, como o gas petroltfero com baixo teor de metano. 


Desenvolvido para instalagao e programagao simples e rapidas em plantas existentes, o novo sis- 
tema de detecgao de objeto por Laser (LOD), da Tomra, e montado mecanicamente em uma pla- 
taforma, possibilitando que materials de entrada grandes e pequenos passem sob o Laser sem 
bloqueio. Projetado para eliminar vidro, material plastico e plastico preto do papel em proces¬ 
ses de reciclagem de forma economica e com mais qualidade do produto final (ate 4%) - quan- 
do usado com o Autosort (tecnologia de infravermelho) ou com o Finder (que tem o Reconheci- 
mento Inteligente de Objeto - I0R), para selegao de metais nao ferrosos -, o LOD seleciona com 
base nas caractertsticas espectrais e espaciais do material processado, permitindo que as opera- 
goes de reciclagem de restduos urbanos e eletroeletronicos, e sucata metalica atinjam ntveis de 
pureza do produto final diferenciados, elevando a capacidade de selegao. 


Cummins Brasil 

Guarulhos, SP I Tel.: 0800 28664671 falecom@cummins.com cummins.com.br 


Tomra Solugoes em Segregagao Ltda. 

Sao Paulo, SP I Tel.: 11 3476-3500 I info-brasil@tomrasortina.com tomra.com 
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Acesse: 



SdIucdgs Cumpletas para Autcmacao Industrial 



SERVICOS 


Usinagem de campo 

Preparada para atender a clientes de medio e grande portes, 
em todo o territorio nacional, a Ofimar presta servigos de usi¬ 
nagem de campo localizada e manutengao industrial. Para a 
recuperagao de maquinas e equipamentos, a empresa leva su- 
as maquinas pneumaticas portateis e os dispositivos de usi¬ 
nagem ate o local, sem necessidade de desmontagem total e 
remogao do equipamento ate urn centra de usinagem. Atende 
as mais diversas industrias, como refinarias de petroleo, plan- 
tas qufmicas, siderurgias, mineragoes, ceramicas, automobi- 
Itsticas, de papel e celulose, entre outras. 

Ofimar Reparos Industrials e Usinagem de Campo 

Palmares, PE 
Tel.: 81 3661-3373 

comercial@ofimar.com.br 

ofimar.com.br 

Terceirizagao logfstica 

A Logismax terceiriza atividades logfsticas e operacionais, en- 
volvendo recebimento e expedigao de mercadorias; carga- 
-descarga; armazenagem; inventario e abastecimento de li- 
nhas de produgao, entre outras solugoes exclusivas e flext- 
veis desenvolvidas a cada necessidade, orgamento e cultura 
do cliente. Atua nos mais diversos segmentos; na industria, 
em espectfico, ainda contempla atividades relacionadas a pa- 
dronizagao de embalagens, montagem de kits, controle de lo¬ 
gfstica reversa, etc. 

Logismax 

Guarulhos, SP 
Tel.: 11 2085-6277 
loaismax.com.br 

Solugoes p/gestao e automagao 

Especializada no desenvolvimento de solugoes sob medida 
para gestao e automagao na industria e empresas do setor de 
servigos, a CEK Software inclui em seu portfolio a elaboragao 
de projetos de transformagao de processos para a Industria 
4.0, com a aplicagao de sensores e dispositivos inteligentes e 
tecnologia RFID (identificagao por radiofrequencia), permitin- 
do a automatizagao de decisoes operacionais em tempo real e 
rastreabilidade, bem como ganhos de produtividade. A empre¬ 
sa conta com ampla experiencia no desenvolvimento de apli- 
cativos customizados para celulares e tablets, sistemas Web, 
softwares embarcados, consultoria para aprimoramento per- 
manente e Internet das Coisas (loT). 

CEK Software 

Curitiba, PR 
Tel.: 41 4123-0256 

contato@cek.com.br 

cek.com.br 

Engenharia de plantas 

Modernizagao de plantas, reforma e retrofit de equipamentos 
compoem o portfolio da Eirich, que engloba solugoes desen¬ 
volvidas por equipes de engenheiros e tecnicos que trabalham 
com as especificagoes de acordo com a necessidade do clien¬ 
te, seja para novos projetos, conversoes, modernizagoes, re- 
alocagoes ou extensoes de plantas ja existentes. Sua presen- 
ga global confere as empresas do Grupo Eirich a competence 
necessaria para que todas as condigoes, padroes e regulamen- 
tagoes aplicaveis no pais de destino sejam plenamente atendi- 
das no projeto. 0 conceito de planta inteligente e otimizada re- 
duz os prazos de instalagao e comissionamento, e garante nt- 
vel mfnimo de interrupgao de processos para manutengao/im- 
plantagao, sempre que as plantas existentes sejam ampliadas 
ou modernizadas durante a produgao. 

Eirich Industrial Ltda. 

Jandira, SP 

Tel.: 11 4619-8900 

vendas@eirich.com.br 

eirich.com.br 


Reparo em servomotores 

A Multmotores realiza a manutengao rapida e especializada em 
servomotores e motores industrials de diversas marcas, estan- 
do, inclusive, autorizada a fazer reparo de servomotores Mit¬ 
subishi no Brasil. Capacitada no desenvolvimento de solugoes 
praticas em diversos modelos de servomotores, motores spin¬ 
dles, motores de passo e outros especiais, de mais de 150 
fabricantes, a empresa dispoe de equipe tecnica e estrutura 
completa com ferramentaria, balanceamento dinamico, mag- 
netizagao e dinamometro, prestando servigos de manutengao 
e reparo, como rebobinamento e parametrizagao de feedback 
no menor tempo possfvel. 

Multmotores Com. e Reparo de Motores e Equips. Eletro- 
nicos Ltda. 

Santana de Parnafba, SP 
Tel.: 11 4199-2100 

contatosite@multmotores.com.br 

multmotores.com.br 

Corte a Laser, dobra e solda 

A Translift presta servigos de corte a Laser, dobra, solda, cal- 
deiraria e pintura, contando com maquinas de corte a Laser 
Trumpf 3030 de alta tecnologia e dobradeira com comando 
CNC sincronizada de alta precisao. Com 3.200 W de poten- 
cia, o corte a Laser pode realizar corte em ago-carbono de ate 
20 mm de espessura, ago inox com ate 16 mm e alumtnio de 
ate 8 mm, aliado a uma area de corte de 1.500 x 3.000 mm. 

Translift Sistemas de Movimentagao e Armazen. Ltda. 

Sao Bernardo do Campo, SP 
Tel.: 11 3199-6200 

vendas@transliftbr.com 

transliftbr.com 

Manutengao de equipamentos 

Empresa ha mais de dez anos no segmento de automagao in¬ 
dustrial, a General Master oferece servigos de assistencia tec¬ 
nica e manutengao (preventiva e corretiva) dos equipamentos 
que comercializa, tais como impressoras/codificadoras, de- 
tectores de metais, seladoras e fechadoras de caixas, entre ou¬ 
tros, bem como de maquinas de outras marcas, alem de ofe- 
recer treinamentos. A empresa alia a disponibilidade de pegas 
ao conhecimento e a experiencia da equipe que mantem, para 
reduzir as paradas de linhas de processo e, consequentemen- 
te, aumentar a eficiencia de produgao. 

General Master Equipamentos Ltda. 

Marflia, SP 

Tel.: 14 3113-9590 

contato@aeneralmaster.com.br 

aeneralmaster.com.br 

Celulas de paletizagao 

Apta a emitir Anotagao de Responsabilidade Tecnica (ART) 
para todos e quaisquer servigos relacionados a manutengao 
que venha a executar, a Integra Industrial atua dentro e fora 
do Pais, realizando instalagoes de grandes proporgoes. Es¬ 
pecializada em celulas automatizadas de paletizagao; instala¬ 
gao, manutengao, reformas e upgrades de sistemas automa- 
ticos industrials e logfsticos, a empresa atua com contratos 
de manutengao permanentes e periodicos, importagao e ex- 
portagao de equipamentos junto as maiores empresas euro- 
peias de handling material. Entre os servigos prestados pe- 
la Integra Industrial estao tambem instalagao eletromecani- 
ca (empreitada); reformas e retrofit de maquinas; consultoria 
em projetos para conceituagao de linhas; e consultoria tecni¬ 
ca para implantagao de sistemas. 

Integra Industrial Ltda. - ME 

Osasco, SP 

Tel.: 11 2367-8700 

contato@intearaindustrial.com.br 

intearaindustrial.com.br 
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Talhas E tetri cas com Trole s Manuals, Mecanicos 
e Eletricos. 

•Talhas Modelo BSE-63 

125, 150 a 200 kg: Velocidade 6 mi'min 

250,300 a 400 kg: Velocidade 4 rrWmin 

* Talhas Modelo BSTEW 

350 a 500 kg: Velocidade 0 nWmin 
700 a tOOO kg: Velocidade 4 mfntin 

* Talhas Modalo BSE-50 
500 kg: Velocidade 3 m/m In 
1000 kg: Velocidade 4 mfmln 

* Talhas Modalo BSENW1, 2,3 a 41 
Velocidades da 11,5-7.0 -4,6 -3,5 m/m in 
raspactivamanta 

* Talhas Modalo BSEAW t,5 - 3 - 51 

Ve loci d ades d e 11,5 - 7,0 * 3,6 m/m i n |HH 
respect ivamente 

* Trole Modalo BSE-56 It 11 

Velocidade de translator 15 m/min H 

* Trole Modelo BSE-71 1, 2, 3 a41 & ^ 

Velocidade da translate: 15 m/min >4 


Talhas Compacts NT 

250,500,750,1000,2000 c 3000 kg 

Talhas Compacts NT'S 

1500 c 3000 kg 

Talhas BS Super 

2,5-5-7,5-10-15-20-30 

40 * 50 e 60 t 


Mod, 
BSE AW 


Talhas Eletricas 
de Baixa Altera 
Capacidades: 1 a 5t 


Troles Manuals a Macanlcos 
1-2-3-5-7,5-10-15-20-30 


Guincho de Alavanca 
GA-16CQ e GA-3200 kg 


Talhas de Alavanca 
750,1500,3000,4500 
6000 a 9000 kg 


Mais de 1 rnilhao de umdades 
vendidas atestam a qualidade 
dos produtos Berg-Steel 


Talha de Baixa Altura 
1,2,3e5t 


B-RG-STEEL S.A. - Fabrics Brastleira de Ferramentas 

Rua Princes a lsabel.71 - Araras -SP- Brasil - CEP 13.600-970 - CP 128 


Fone: (0xx19) 3321.0666 - Fax: (0xx19) 3541.0507 
http: www.bergsteel.com.br E-mail: vendas@bergsteelxom.br 


Modelo projetado para atender as necessidades 
de manutengao em aerogeradores de energia eolica, 






































A SCHIOPPA 5EMPRE BU5CA SOW0ES MVADORAS PAPA VOCE! SCHIOPPA: 100% OE QOALIDADE, 100% TECHOLOGIA E100% BRASILIA! 




GRUPO 

SCHIOPPA 

BFIEILIOAGE OUE MOVE Q MlUNDO 



SCHIOPPA 

RODAS E RQDIZIOS 


Rua AEvaro do Vale, 2S4 - Sao Paulo - $P - Brasil 
Telefone: 55 11 2065.520 0 - venda $sch ioppa.corn.b r 
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schioppa 


www.schioppa.coni.br 














